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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 

Αριθ. 203/4 

Υπόδειγμα Προσφοράς Διασύνδεσης του Οργανισμού 
Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος Α.Ε. (ΟΤΕ) 2001 

Η ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 
ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ (ΕΕΤΤ) 

Έχοντας υπόψη: 

α. Το Ν.2867/2000 "Οργάνωση και Λειτουργία τωνΤηλε- 
πικοινωνιών και άλλες Διατάξεις" (ΦΕΚ 273/Α/2000). 

β. Το Ν.2246/1994 "Οργάνωση και Λειτουργία του Το¬ 
μέα των Τηλεπικοινωνιών" (ΦΕΚ 172/Α/1994), όπως τρο¬ 
ποποιήθηκε με το ΠΔ 165/1999 (ΦΕΚ 159/Α/1999) περί 
εναρμόνισης της Ελληνικής Νομοθεσίας με την Οδηγία 
97/33/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου 
σχετικά με τη διασύνδεση τηλεπικοινωνιακών δικτύων και 
υπηρεσιών και το ΠΔ 156/1999 (ΦΕΚ 153/Α/1999) περί 
εναρμόνισης της Ελληνικής Νομοθεσίας με την Οδηγία 
97/51/ΕΚτου Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου 
σχετικά μετηντροποποίηση των Οδηγιών 90/387/ΕΟΚ και 
92/44/ΕΟΚ του Συμβουλίου, με σκοπό την προσαρμογή 
της τηλεπικοινωνιακής νομοθεσίας στο ανταγωνιστικό 
περιβάλλον. 

γ. Το Ν.703/1977 "Περί Ελέγχου Μονοπωλίων και Ολι¬ 
γοπωλίων και Προστασίας του Ελεύθερου Ανταγωνι¬ 
σμού" (ΦΕΚ278/Α/1977), όπως ισχύει τροποποιηθείς. 

δ. Το ΠΔ 40/1996 (ΦΕΚ27/Α/1996), όπως τροποποιήθη¬ 
κε με το ΠΔ 156/1999 (ΦΕΚ 153/Α/1999) περί εναρμόνισης 
της Ελληνικής Νομοθεσίας με την Οδηγία 97/51/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου σχετικά με την 
τροποποίηση των Οδηγιών 90/387/ΕΟΚ και 92/44/ΕΟΚ 
του Συμβουλίου, με σκοπό την προσαρμογή της τηλεπι¬ 
κοινωνιακής νομοθεσίας στο ανταγωνιστικό περιβάλλον. 

ε. Το ΠΔ 165/1999 (ΦΕΚ 159/Α/1999) περί εναρμόνισης 
της Ελληνικής Νομοθεσίας με την Οδηγία 97/33/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου σχετικά με τη 
διασύνδεση τηλεπικοινωνιακών δικτύων και υπηρεσιών. 

στ. Τη Σύσταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 98/511/ΕΚ, 
όπως τροποποιήθηκε στις 20-3-2000. 

ζ. Τη Σύσταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 98/195/ΕΚ 
σχετικά με τη διασύνδεση σε μια απελευθερωμένη αγορά 
(Μέρος 1 - Τιμολόγηση Διασύνδεσης). 


η. Την Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 97/607/ΕΚ 
σχετικά με τις πρόσθετες μεταβατικές περιόδους που ζή¬ 
τησε η Ελλάδα για την εφαρμογή της Οδηγίας 
90/388/ΕΟΚ αναφορικά με το πλήρες άνοιγμα των αγο¬ 
ρών τηλεπικοινωνιών στον ανταγωνισμό. 

θ. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της απόφα¬ 
σης δενπροκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προ¬ 
ϋπολογισμού. 

θ. Τη Σύσταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Ε(1999)3863) 
σχετικά με τα τιμολόγια διασύνδεσης για μισθωμένες γραμ¬ 
μές σε μια απελευθερωμένη αγορά τηλεπικοινωνιών. 
Εκτιμώντας ότι: 

α. Σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 8 του 
Ν.2867/2000, Τηλεπικοινωνιακοί Οργανισμοί που παρέ¬ 
χουν: α) σταθερά ή/και κινητά Δημόσια Τηλεπικοινωνιακά 
Δίκτυα μεταγωγής ή/και Δημόσιες Τηλεπικοινωνιακές Υπη¬ 
ρεσίες, β) Μισθωμένες Γραμμές στις εγκαταστάσεις των 
Χρηστών καιγ) άλλες Τηλεπικοινωνιακές Υπηρεσίες που εν¬ 
δεχομένως ορίσει η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και 
Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) με ειδική απόφασή της, οφείλουν να 
προσφέρουν Διασύνδεση είτε μεταξύ τους είτε με αλλοδα¬ 
πούς Τηλεπικοινωνιακούς Οργανισμούς, κατά τις διατάξεις 
της κείμενης νομοθεσίας. Όλες οι συμφωνίες Διασύνδεσης 
μεταξύ των Τηλεπικοινωνιακών Οργανισμών, καθώς και κά¬ 
θε άρνηση παροχής Διασύνδεσης από Τηλεπικοινωνιακό 
Οργανισμό κοινοποιούνται στην ΕΕΤΤ, η οποία διατηρείτο 
δικαίωμα να ζητήσει την τροποποίηση ή τον περιορισμό 
τους, κατά τις ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις. 

β. Σύμφωνα με την υποπαράγραφο β του στοιχείου ΣΤ 
της παραγράφου 9 του άρθρου 3 του Ν. 2246/1994, δεδο¬ 
μένου ότι ο ΟΤΕ έχει σημαντική ισχύ στην αγορά, οφείλει να 
καταρτίζει Υπόδειγμα Προσφοράς Διασύνδεσης (ΥΠΔ) το 
οποίο περιλαμβάνει την περιγραφή των προσφορών δια¬ 
σύνδεσης, οι οποίες έχουν αναλυθεί κατά στοιχείο και ανά¬ 
λογα με τις ανάγκες της αγοράς και τους συναφείς όρους 
και προϋποθέσεις, συμπεριλαμβανομένων και των τιμών. 

γ. Σύμφωνα με το ανωτέρω στοιχείο, το ΥΠΔ κοινοποιεί¬ 
ται στην ΕΕΤΤ, η οποία επιβάλλει, όπου δικαιολογείται, 
αλλαγές και φροντίζει για τη δημοσίευσή του στην Εφη¬ 
μερίδα της Κυβέρνησης. 

δ. Το ΠΔ 165/1999 αφορά τη διασύνδεση μεταξύ Οργα¬ 
νισμών Τηλεπικοινωνιών εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
(ΕΕ), το ΥΠΔ θα πρέπει να απευθύνεται και σε Τηλεπικοι- 
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νωνιακούς Οργανισμούς που λειτουργούν σε Κράτη-Μέ- 
λη της ΕΕ, με την παροχή διασυνοριακής διασύνδεσης. 

ε. Η παροχή διασυνοριακής διασύνδεσης θα πρέπει, 
σύμφωνα με τους κανόνες του ανταγωνισμού, να μη δη¬ 
μιουργεί διακρίσεις μεταξύ των Οργανισμών που λει¬ 
τουργούν σε κάθε Κράτος-Μέλος. Με δεδομένες, συνε¬ 
πώς, τις υπάρχουσες συμφωνίες διασύνδεσης του ΟΤΕ 
με τους Τηλεπικοινωνιακούς Οργανισμούς που κατέχουν 
σημαντική ισχύ στην αγορά σε κάθε Κράτος-Μέλος, η 
συμφωνία με τους Τηλεπικοινωνιακούς Φορείς σε κάθε 
Κράτος-Μέλος θα πρέπει να γίνεται με ανάλογους όρους 
και προϋποθέσεις. 

στ. Η αναφορά στην παράγραφο 2.3 του Σχεδίου ΥΠΔ 
του ΟΤΕ 2001, ότι ο συμβαλλόμενος θα πρέπει να παρέ¬ 
χει αντίστοιχες υπηρεσίες προς αυτές που του παρέχει ο 
ΟΤΕ, αντίκειται στις παραπάνω διατάξεις των 
Ν.2867/2000, Ν.2246/1994 καιτοάρθρο2του Ν.703/1977 
και στις υποχρεώσεις που αναλαμβάνει ο ΟΤΕ ως κάτο¬ 
χος σημαντικής ισχύος στην αγορά καθώς και στις διατά¬ 
ξεις για απαγόρευση κατάχρησης δεσπόζουσας θέσης. 
Σε κάθε περίπτωση η ΕΕΤΤ, με βάση την κείμενη νομοθε¬ 
σία, διασφαλίζει την αποτελεσματική διασύνδεση όλων 
των τηλεπικοινωνιακών δικτύων για τη διαλειτουργικότη- 
τα των υπηρεσιών για όλους τους χρήστες εντός της Επι¬ 
κράτειας. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι αν ίσχυε η παράγρα¬ 
φος αυτή, ο συμβαλλόμενος θα έπρεπε να παρέχει στον 
ΟΤΕ τερματισμό τωνκλήσεώντου σε δίκτυα του εξωτερι¬ 
κού. Συνεπώς, η παράγραφος αυτή θα πρέπει να διαγρά¬ 
φει. 

ζ. Η πρόβλεψη στην παράγραφο 3.2 ότι η πρόσβαση σε 
υπηρεσίες που περιλαμβάνονται στην πλατφόρμα νοήμο- 
νος δικτύου (ΙΝ) και ιδιαίτερα σε αριθμούς ατελούς τηλε¬ 
φωνικής κλήσης (ΡΐΌθράοηθ), θα γίνεται, κατόπιν ειδικής 
συμφωνίας, δεν είναι αιτιολογημένη. Στο βαθμό, συνε¬ 
πώς, που δεν στοιχειοθετείται η οποιαδήποτε διαφορο¬ 
ποίηση από την τυπική υπηρεσία τερματισμού κλήσης, τα 
τιμολόγια για την υπηρεσία αυτή θα πρέπει να καθορι¬ 
στούν στα ίδια επίπεδα με αυτά του τερματισμού κλήσης. 

η. Οι αναφορές στηνπαράγραφο 3.3 ότι η πρόσβαση σε 
υπηρεσίες Τηλεειδοποίησης και ΤθΙγη θα γίνεται κατόπιν 
ειδικής συμφωνίας, θα πρέπει να διαγράφει, εφόσον δε 
δικαιολογείται η ανάγκη για ειδική συμφωνία από τη φύ¬ 
ση της υπηρεσίας. Δεδομένου δε, ότι δε βρίσκεται μέχρι 
σήμερα η ανάπτυξη των ανωτέρω δικτύων και υπηρεσιών, 
και ιδιαίτερα δικτύων Τ θΐΓ3, ακόμη σε επίπεδο που να ανα¬ 
μένεται κάποιο σχετικό αίτημα, κρίνεται σκόπιμο όπως η 
προσθήκη των σχετικών υπηρεσιών στο ΥΠΔ του ΟΤΕ γί¬ 
νει σε εύλογο χρονικό διάστημα, αφού καταστεί δυνατόν 
να τιμολογηθούν διαφανώς οι υπηρεσίες αυτές. 

θ. Η αναφορά στην παράγραφο 3.3 σε ειδικές συμφω¬ 
νίες σχετικά με την πρόσβαση σε υπηρεσίες Αυάίοίθχ 
(ΡΓθπιίυπι Ρΐ3ί6 δθΓνίσθδ), θα πρέπει, λόγω του αναμενό¬ 
μενου σχετικού ενδιαφέροντος και της ανάγκης για δια¬ 
φάνεια, να αντικατασταθεί από τις παραμέτρους τιμολό¬ 
γησης για την εν λόγω υπηρεσία διασύνδεσης. 

ι. Η αναφορά στην παράγραφο 4.3 ότι η υπηρεσία εκκί¬ 
νησης κλήσεων δεν είναι διαθέσιμη από τα κοινόχρηστα 
τηλέφωνα του ΟΤΕ δεν είναι δικαιολογημένη. Εντούτοις, 
με δεδομένο ότι, στην περίπτωση των κοινόχρηστων τη¬ 
λεφώνων, η βάση κόστους είναι διαφορετική, είναι αιτιο¬ 
λογημένη μία διαφοροποίηση ως προς τα σχετικά τιμολό¬ 


για. Ο ΟΤΕ θα πρέπει, συνεπώς, να καθορίσει σε σύντομο 
χρονικό διάστημα ειδική τιμολόγηση για την εν λόγω υπη¬ 
ρεσία. 

ια. Η αναφορά στην παράγραφο 4.4 ότι η υπηρεσία εκ¬ 
κίνησης κλήσεων δεν είναι διαθέσιμη από ορισμένες κα¬ 
τηγορίες πελατών του ΟΤΕ είναι ασαφής και δεν είναι 
επαρκώς αιτιολογημένη, δεδομένου ότι οι όποιες παρο¬ 
χές και τα ειδικά πακέτα προς ορισμένες κατηγορίες πε¬ 
λατών του ΟΤΕ είναι δυνατόν να λαμβάνουν υπόψη τους 
και το γεγονός ότι παρέχεται η υπηρεσία αυτή. 

ιβ. Ο περιορισμός της παροχής επιλογής φορέα μόνο 
σε επίπεδο δίηρίθ ΤΓ3πείΙ δεν κρίνεται ως αιτιολογημένος. 
Άλλωστε, η υπηρεσία αυτή παρέχεται σε επίπεδο ΩουόΙθ 
ΤΓ3ΓΊ3Ϊ1 στη συντριπτική πλειοψηφία των Κρατών-Μελών 
της ΕΕ. 

ιγ. Ο διασυνδεόμενος Οργανισμός θα πρέπει να έχει τη 
δυνατότητα να διασυνδεθεί με τον ΟΤΕ σε όσα και όποια 
σημεία επιθυμεί, εφόσον είναι τεχνικά εφικτό, και να κα¬ 
ταβάλλει στον ΟΤΕ το εκάστοτε αναλογούν αντίτιμο για 
τις αντίστοιχες υπηρεσίες διασύνδεσης. Έτσι, δεν αιτιο¬ 
λογείται η υποχρέωση στις παραγράφους 6.2 α και β για 
ανάπτυξη των κόμβων διασύνδεσης του διασυνδεόμενου 
Οργανισμού με τον ΟΤΕ. 

ιδ. Ο ΟΤΕ θα πρέπει, για λόγους διαφάνειας, να κατα¬ 
γράψει το συντομότερο δυνατό τους κόμβους που δεν εί¬ 
ναι εφικτό να καταστούν διαθέσιμοι για διασύνδεση στο 
άμεσο μέλλον. 

ιε. Ενδεχόμενη ουσιαστική αδυναμία του ΟΤΕ να παρά¬ 
σχει συνεγκατάσταση σε κάποιους κόμβους του εμπίπτει 
στη διαδικασία της παραγράφου 7 του άρθρου 9 του ΠΔ 
165/1999. 

ιστ. Η παράγραφος 8.1 πρέπει να διαμορφωθεί ώστε 
να ανταποκρίνεται στην παράγραφο α του άρθρου 6 της 
Οδηγίας 97/33/ΕΚ, όπου αναφέρεται ότι οι Οργανισμοί 
οφείλουν να παρέχουν διευκολύνσεις και πληροφορίες 
σχετικά με τη διασύνδεση σε τρίτους υπό τους ίδιους 
όρους και την ίδια ποιότητα με τις παρεχόμενες για τις δι¬ 
κές τους υπηρεσίες ή τις υπηρεσίες των θυγατρικών τους 
ή των εταίρων τους. 

ιζ. Η βέλτιστη πρακτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης (συ¬ 
ντομότερος χρόνος που παρατηρείται), που αναφέρεται 
στην Απόφαση ϋ7/00 της Ρυθμιστικής Αρχής της Ιρλαν¬ 
δίας (σελ.14), προσδιορίζει τους συντομότερους χρό¬ 
νους για υλοποίηση διαφόρων ειδών διασύνδεσης σε: ένα 
(1) μήνα για αύξηση χωρητικότητας (ήδη υπάρχοντα ση¬ 
μεία διασύνδεσης και υπάρχουσες ζεύξεις διασύνδεσης), 
δέκα (10) εβδομάδες για νέες ζεύξεις διασύνδεσης σε 
ήδη υπάρχοντα σημεία διασύνδεσης, εννέα (9) εβδομά¬ 
δες για νέα σημεία διασύνδεσης στις εγκαταστάσεις του 
συμβαλλόμενου, τέσσερεις (4) μήνες για νέα σημεία δια¬ 
σύνδεσης σε απόσταση ενδιάμεση των εγκαταστάσεων 
των δύο συμβαλλόμενων Φορέων. Κρίνεται ότι ο ΟΤΕ δε 
δύναται να υπερβεί τους χρόνους της βέλτιστης πρακτι¬ 
κής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις αντίστοιχες διασυν¬ 
δέσεις σε ποσοστό μεγαλύτερο από 25% (οι χρόνοι 
στρογγυλοποιημένοι σε εβδομάδες). 

ιη. Η έγκαιρη παροχή πληροφοριών για την αναβάθμιση 
των τεχνικών στοιχείων της διασύνδεσης είναι εύλογη. 
Κρίνεται ότι είναι ορθότερο το χρονικό διάστημα των προ¬ 
βλέψεων αναγκών χωρητικότητας να προσδιορίζεται από 
τα συμβαλλόμενα μέρη και να είναι το απολύτως απαραί- 
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τητο για την παροχή από τον ΟΤΕ της αιτούμενης υπηρε¬ 
σίας. 

ιθ. Με βάση την παράγραφο 3 του Προσαρτήματος 1 
της Σύστασης 98/195/ΕΚ, ο ΟΤΕ αδυνατεί να αποδείξειτο 
βαθμό στον οποίο οι κλήσεις που εκκινούν από τα διασυν- 
δεόμενα δίκτυα δημιουργούν επαυξητικό κόστος στο δί¬ 
κτυο απόληξης, σε ό,τι αφορά την πρόσθετη ισχύ επε¬ 
ξεργαστή (ρΓοοθεείηρ ροννθή που είναι αναγκαία για τις 
πρόσθετες προσπάθειες αποκατάστασης κλήσεων, που 
πραγματοποιούνται κατά τις ώρες αιχμής. Επιπλέον, με 
δεδομένο ότι, πληντου Λουξεμβούργου, καμία άλλη χώ¬ 
ρα που διατηρεί το λεπτό ως βάση χρέωσης δεν επιβάλ¬ 
λει τέλη αποκατάστασης κλήσης καθώς και με δεδομένο 
ότι, όπου υπάρχουν τέλη αποκατάστασης κλήσης, χρησι¬ 
μοποιείται το δευτερόλεπτο ως βάση χρέωσης, τα τέλη 
αποκατάστασης για όλες τις Βασικές Υπηρεσίες διασύν¬ 
δεσης του ΟΤΕ απορρίπτονται. Στα πλαίσια της προσέγ¬ 
γισης αυτής, δε θα πρέπει να υφίσταται διακριτή χρέωση, 
με κάποιο σταθερό τέλος επεξεργασίας κλήσης, για ση¬ 
ματοδοσία. 

κ. Η παράγραφος 10 του προοιμίου της Οδηγίας 
97/33/ΕΚ αναφέρει ότι η τιμολόγηση της διασύνδεσης 
αποτελεί καίριο παράγοντα για τον καθορισμό της δομής 
και της εντάσεως του ανταγωνισμού στη διαδικασία με¬ 
τάβασης προς την ελεύθερη αγορά και ότι τα τέλη δια¬ 
σύνδεσης που βασίζονται σε επίπεδο τιμών, συνδεόμενο 
στενά με το μακροπρόθεσμο οριακό κόστος για παροχή 
πρόσβασης στη διασύνδεση, προσφέρονται για την εν¬ 
θάρρυνση της ταχείας ανάπτυξης μιας ανοικτής και 
ανταγωνιστικής αγοράς. Επιπλέον, η παράγραφος 4 της 
Σύστασης 98/511/ΕΚ αναφέρει ότι τα τέλη διασύνδεσης 
που βασίζονται στη "βέλτιστη πρακτική" καθοδηγούν τις 
Εθνικές Ρυθμιστικές Αρχές στην αξιολόγηση των τελών 
διασύνδεσης, που προτείνουν οι Τηλεπικοινωνιακοί Ορ¬ 
γανισμοί με σημαντική ισχύ στην αγορά, για τον τερματι¬ 
σμό κλήσεων, μέχρις ότου το κόστος διασύνδεσης είναι 
διαθέσιμο με βάση το κοστολογικό σύστημα μεσομακρο- 
πρόθεσμου οριακού κόστους. Ελλείψει του προσδιορι¬ 
σμού των τελών διασύνδεσης από τον ΟΤΕ με βάση το εν 
λόγω σύστημα, κρίνεται ότι τα σχετικά τέλη πρέπει να βα¬ 
σίζονται στη "βέλτιστη πρακτική". 

κα. Η παράγραφος 3 της Σύστασης 98/511/ΕΚ, όπως 
τροποποιήθηκε στις 20-03-2000, αναφέρει ότι τα τέλη 
διασύνδεσης με βάση τη "βέλτιστη πρακτική" εκτιμάται 
ότι θα μειώνονται σταδιακά στο μέλλον ώστε να ανταπο- 
κρίνονται τόσο στη φθίνουσα τάση του κόστους των δι¬ 
κτύων όσο και στη βελτίωση του προσδιορισμού του σχε¬ 
τικού κόστους. Επιπλέον, με δεδομένο ότι ο Πίνακας Ατης 
ίδιας Σύστασης προσδιορίζει τα τέλη διασύνδεσης της 
"βέλτιστης πρακτικής", σε περιόδους αιχμής, για τον τερ¬ 
ματισμό κλήσεων, για το έτος 2000, σε ευρωλεπτά από 
0,5 έως 0,9 για ΙοσαΙ, από 0,8 έως 1,5 για Βίπ^Ιθ ΤΓαπείΙ και 
από 1,5 έως 1,8 για □ουόΙθΤΓαηείΐ,τααντίστοιχατέλητου 
ΟΤΕ για το 2001 δεν πρέπει να υπερβαίνουν τα άνω όρια 
της "βέλτιστης πρακτικής" για το 2000. 

κβ. Η διάκριση των Βασικών Τελών διασύνδεσης σε 
ώρες "αιχμής" και "μη αιχμής" παρέχεται από όλους τους 
κυρίαρχους Τηλεπικοινωνιακούς Οργανισμούς στα άλλα 
Κράτη-Μέλη της ΕΕ και επιπλέον, υποδεικνύεται στο έγ¬ 
γραφό του ΟΟΣΑ 05ΤΙ/Ι00Ρ/ΤΙ3Ρ (2000) 3 ΒΕνΐ - ΊπΙθγ- 
οοηηΘΟΙίοη αηά ΕοοαΙ ΟοπιρθΙίΙίοη" (σημείο 68 του εγγρά¬ 


φου). Συνεπώς, κρίνεται τα τέλη των Βασικών Υπηρεσιών 
του ΟΤΕ να προσδιορίζονται τόσο για τις περιόδους αιχ¬ 
μής όσο και για τις περιόδους μη αιχμής, με τις χρεώσεις 
για τις περιόδους μη αιχμής με έκπτωση 35% επίτωνχρε- 
ώσεων σε περιόδους αιχμής, όπως η έκπτωση αυτή δια¬ 
μορφώνεται από το μέσο όρο της ΕΕ για το 2000. 

κγ. Τα τέλη Διαβίβασης Κλήσεων στο ΥΠΔ είναι υπερ¬ 
βολικά υψηλά, συγκρινόμενα μετά αντίστοιχα τέλη άλλων 
Τηλεπικοινωνιακών Οργανισμών της ΕΕ. Επιπλέον, η 
Πορτογαλία απελευθέρωσε την τηλεπικοινωνιακή αγορά 
το 2000 και, κατά την εκτίμηση της ΕΕ, που περιλαμβάνε¬ 
ται στην Απόφαση 97/607/ΕΚ, ο ΟΤΕ θα πρέπει να ανα¬ 
προσαρμόσει τα τιμολόγιά του στον ίδιο βαθμό περίπου 
κατά μέσο όρο με την ΡοάυραΙ ΤθΙθοογπ, με δεδομένο επί¬ 
σης ότι τα τιμολόγια χρέωσης της ΡοάυραΙ ΤθΙθοοπι προς 
τους συνδρομητές της είναι υψηλότερα των Ελληνικών, 
κρίνεται τα άνω όρια των σχετικών τελών του ΟΤΕ να είναι 
ίσα με εκείνα της Πορτογαλίας για τις ώρες αιχμής, ήτοι 
0,75 ευρωλεπτά ανά λεπτό για δίηρίθ ΤΓαπείΙ και 1,16 ευ¬ 
ρωλεπτά ανά λεπτό για ϋουόΐθ ΤΓαηείΐ. 

κδ. Η κυρίαρχη τάση στα άλλα Κράτη-Μέλη της ΕΕ είναι 
η εξίσωση των τελών τερ ματισμού κλή σεων και των τελών 
συλλογής κλήσεων, με εμφανή διαφορά της Πορτογα¬ 
λίας, που δικαιολογείται από το γεγονός ότι η ΡθΓίυς)3ΐ 
ΤθΙθοογπ χρεώνει τους συνδρομητές στην περίπτωση 
συλλογής κλήσεων και επομένως, στο τέλος συλλογής 
κλήσεων ενσωματώνονται τέλη χρέωσης, συντήρησης, 
επισφάλειες κ.λπ. Με δεδομένο ότι δεν τεκμηριώνεται 
από τον ΟΤΕ η χρήση διαφορετικών στοιχείων του δικτύ¬ 
ου για την πραγματοποίηση της κλήσης όταν συλλέγεται, 
σε σχέση με την πραγματοποίηση της κλήσης όταν τερ¬ 
ματίζεται, κρίνεται ότι τα τέλη συλλογής κλήσεων του 
ΟΤΕ δεν πρέπει να είναι διαφορετικά από τα τέλη τερμα¬ 
τισμού κλήσεων. 

κε. Επί συνόλου 14 Κρατών-Μελώντης ΕΕ (εξαιρουμέ- 
νης, δηλαδή, της Ελλάδας), μόνο οι κυρίαρχοι Τηλεπικοι¬ 
νωνιακοί Οργανισμοί του Βελγίου, Γαλλίας και του Λου¬ 
ξεμβούργου δεν προσφέρουν την υπηρεσία συλλογής 
κλήσεων στο επίπεδο □ουόΙθΤαηάθίτι. Επιπλέον, τόσο το 
άρθρο 10 της Οδηγίας 97/33/ΕΚ, όσο και ο Ν.2867/2000, 
δεν προβλέπουν εξαιρέσεις βασισμένες σε επιχειρήματα, 
όπως την προστασία της ακεραιότητας του δικτύου (απο¬ 
φυγή συμφόρησης) ή την ενίσχυση του ποιοτικού αντα¬ 
γωνισμού. Με δεδομένο ότι επενδυτές με πρόθεση ου¬ 
σιαστικής παρουσίας δεν εισέρχονται στην αγορά για να 
διατηρούν διαχρονικά μόνο ένα σημείο παρουσίας στη 
χώρα, κρίνεται ότι ο ΟΤΕ πρέπει να παρέχει υπηρεσίες 
συλλογής κλήσεων στο επίπεδο ΩουόΙθ Ταηάθπι. 

κστ. Στα πλαίσια του νέου Εθνικού Σχεδίου Αριθμοδό- 
τησης (ΕΣΑ), για την κατάρτιση και διαχείριση του οποίου 
αρμόδια από το Ν.2867/2000 είναι η ΕΕΤΤ, καθορίζονται 
επακριβώς όλα τα θέματα που άπτονται των τελών εκχώ¬ 
ρησης και χρήσης αριθμοδοτικών πόρων. Υπό το πρίσμα 
αυτό, δεν δικαιολογείται η οποιαδήποτε αντιμετώπιση τέ¬ 
τοιων θεμάτων στα πλαίσια του ΥΠΔ. του 2001. 

κζ. Η αρχή της κοστοστρέφειαςτωντελώνδιασύνδεσης 
ισχύει εξίσου καιγιατις μισθωμένες γραμμές. Κρίνεται ότι 
ο ΟΤΕ οφείλει να προσδιορίζει κοστοστρεφείς τιμές για 
τις υπηρεσίες του Προσαρτήματος VIII (Μισθωμένες 
Γραμμές). 

κη. Στην Έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Ευ- 
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ρωπαϊκών Κοινοτήτων "δίχΙΙτ Βθροά οη ίύθ ΙιτιρΙθΓΠθη- 
ΐ3ίίοπ οί ΙΙίθ ΤθΙθοοηηιτιυηίθ3ΐίοη5 ΗθρυΙβΙΟΓγ ΡβοΙορθ", 
00Μ (2000) 814, 7-12-2000, σελ. 30, αναφέρεται ότι η 
προσφορά μισθωμένων γραμμών, ως μέρος μιας προ¬ 
σφοράς διασύνδεσης, θεωρείται χονδρική προσφορά 
διασύνδεσης, η οποία έχει χαμηλότερη βάση κόστους σε 
σχέση με τη λιανική προσφορά μισθωμένων γραμμών. 
Κρίνεται ότι ο ΟΤΕ πρέπει να παρέχει μισθωμένες γραμ¬ 
μές σε χονδρικές τιμές. 

κθ. Σε σχέση με τα τέλη μισθωμένων γραμμών, που προ- 
τείνονται στη Σύσταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
(Ε(1999)3863) της 24ης-11-1999 ως τιμές οροφής, οι λια¬ 
νικές τιμές του ΟΤΕ υπερβαίνουν σημαντικά τις αντίστοι¬ 
χες τιμές οροφής που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
για μισθωμένες γραμμές των 2 Μόίΐ/5· Ελλείψει συγκεκρι¬ 
μένων κοστοστρεφών τελών για μισθωμένες γραμμές 
διασύνδεσης στο Προσάρτημα VIII, κρίνεται ότι τα σχετι¬ 
κά μηνιαία τέλη του ΟΤΕ πρέπει να είναι εκείνα που ανα- 
φέρονται ως τιμές οροφής στη Σύσταση (Ε(1999)3863), 
αποφασίζει: 

1. Εγκρίνει το Σχέδιο ΥΠΔ του ΟΤΕ με τις κάτωθι τρο¬ 
ποποιήσεις: 

α. Στην παράγραφο 2.2, προστίθεται εδάφιο γ, ως εξής: 
"γ. Διασυνοριακή Διασύνδεση σε αδειοδοτημένους Φο¬ 
ρείς που λειτουργούν σε Κράτη-Μέλη της ΕΕ με τους ίδι¬ 
ους όρους και προϋποθέσεις που ο ΟΤΕ την παρέχει στον 
κυρίαρχο Τηλεπικοινωνιακό Οργανισμό του εκάστοτε 
Κράτους-Μέλους." 
β. Η παράγραφος 2.3 διαγράφεται, 
γ. Η παράγραφος 3.2 τροποποιείται ως εξής: "3.2 Η 
πρόσβαση του συμβαλλομένου στο δίκτυο ΙΝ του ΟΤΕ και 
στις διαθέσιμες υπηρεσίες αυτού (ΕΓθθρΙιοηθ, Οπθ- 
ρίιοηθ, κ.λπ.), θα γίνεται με βάση τα κατά περίπτωση τι¬ 
μολόγια για τον τερματισμό κλήσης. Τα τιμολόγια αυτά 
ενδέχεται να τροποποιηθούν μετά από έγκριση της ΕΕΤΤ 
σχετικού αιτήματος του ΟΤΕ, όπου θα στοιχειοθετείται η 
ειδική χρέωση για την πρόσβαση στις υπηρεσίες αυτές." 

δ. Η παράγραφος 3.3 διαγράφεται και αντικαθίσταται 
ως εξής: "Πρόσβαση από το δίκτυο του Συμβαλλομένου 
σε υπηρεσίες Αυάίοίθχ (ΡΓθΓηίυηη ΠβΙθ δοη/ίοθε) του ΟΤΕ: 
Τα τιμολόγια για τις υπηρεσίες πρόσβασης σε υπηρεσίες 
Αυάίοίθχ θα καθοριστούν μέχρι τις 28-02-2001 (για το 
χρονικό διάστημα μέχρι τον καθορισμό των σχετικών τι¬ 
μολογίων, η πρόσβαση σε υπηρεσίες Αυάίοίσχ θα γίνεται 
κατόπιν ειδικής συμφωνίας).", 
ε. Η παράγραφος 3.4 διαγράφεται, 
στ. Η παράγραφος 3.5 τροποποιείται ως εξής:" Άλλες 
υπηρεσίες ή αιτήματα (πέραν των αναφερομένων στην 
παρούσα προσφορά) που μπορεί να απαιτηθούν, ως συ¬ 
νέπεια της διασύνδεσης των Δικτύων τους, θα ρυθμίζο¬ 
νται από τις συμβατικές σχέσεις των μερών, λαμβανομέ- 
νων υπόψη των υποχρεώσεών τους από την κείμενη νο¬ 
μοθεσία.". 

ζ. Η παράγραφος 4.3τροποποιείται ως εξής: "4.3 Η υπη¬ 
ρεσία εκκίνησης κλήσεων από το δίκτυο του ΟΤΕ είναι 
διαθέσιμη καιαπότα κοινόχρηστατηλέφωνατου ΟΤΕ στη 
βάση ειδικού τιμολογίου το οποίο θα ορισθεί από τον ΟΤΕ 
εντός του πρώτου διμήνουτου 2001." 
η. Η παράγραφος 4.4 διαγράφεται, 
θ. Η παράγραφος 4.8 διαγράφεται. 


ι. Στη παράγραφο 5.1, διαγράφεται η φράση "ή και άλ¬ 
λους λόγους". 

ια. Η παράγραφος 6.2 διαγράφεται, 
ιβ. Στο τέλος του εδαφίου β της παραγράφου 6.3, προ¬ 
στίθεται η φράση: "Στις περιπτώσεις αυτές ενημερώνεται 
άμεσα η ΕΕΤΤ και περιγράφονται επακριβώς οι λόγοι για 
τους οποίους οι κόμβοι αυτοί δεν είναι διαθέσιμοι καθώς 
και ο χρόνος αποκατάστασης του σχετικού προβλήμα¬ 
τος." 

ιγ. Η παράγραφος 8.1 τροποποιείται ως εξής: "Η ποιό¬ 
τητα και η διασφάλιση των υπηρεσιών διασύνδεσης είναι 
αντίστοιχες με την ποιότητα και τη διασφάλιση των υπη¬ 
ρεσιών που παρέχει ο ΟΤΕ στο δίκτυό του και στο δίκτυο 
των θυγατρικών και εταίρων του.", 
ιδ. Η παράγραφος 8.2 διαγράφεται, 
ιε. Στην παράγραφο 9.1, στην πρώτη υποπαράγραφο, 
διαγράφονται οι λέξεις: "Αντίγραφο αδείαςτης ΕΕΤΤ ή". 

ιστ. Στην παράγραφο 9.2, προστίθεται στο τέλος της η 
φράση "...εκτός και αν ο ΟΤΕ, ενεργώντας σύμφωνα με 
την κείμενη νομοθεσία, δεν αποδέχεται συγκεκριμένο αί¬ 
τημα". 

ιζ. Στην παράγραφο 9.3, η φράση: "Ο χρόνος που απαι¬ 
τείται για την υλοποίηση μιας διασύνδεσης δε θα υπερ¬ 
βαίνει τους πέντε (5) μήνες από την ημερομηνία παραλα¬ 
βής της διευκρινισμένης παραγγελίας," αντικαθίσταται 
από την ακόλουθη φράση: "Πιο κάτω, αναφέρονται οι μέ¬ 
γιστοι χρόνοι που απαιτούνται για την υλοποίηση διαφό¬ 
ρων ειδών διασύνδεσης από την ημερομηνία παραλαβής 
της διευκρινισμένης παραγγελίας.". Επιπλέον, διαγράφε¬ 
ται η φράση "εφόσον δεν αντιμετωπίζεται ....σε πετρώδες 
έδαφος κ.λπ.)". 

Στο τέλος της παραγράφου προστίθεται ο ακόλουθος 
Πίνακας: 


Περιγραφή είδους διασύνδεσης 


Μέγιστος χρόνος 
υλοποίησης 


13 εβδομάδες 


5 μήνες 


Τροποποίηση χωρητικότητας (ήδη 
υπάρχοντα σημεία διασύνδεσης και 5 εβδομάδες 
υπάρχουσες ζεύξεις διασύνδεσης) 

Νέες ζεύξεις διασύνδεσης σε ήδη 
υπάρχοντα σημεία διασύνδεσης 
Νέα σημεία διασύνδεσης στις 

εγκαταστάσεις του συμβαλλόμενου 11 εβδομάδες 
Νέα σημεία διασύνδεσης σε απόσταση 
ενδιάμεση των εγκαταστάσεων των 
δύο συμβαλλόμενων φορέων 
ιη. Η παράγραφος 9.4 διαγράφεται, 
ιθ. Η παράγραφος 10.1 τροποποιείται ως εξής: "Ο Συμ¬ 
βαλλόμενος θα αποστέλλει τις προβλέψεις για παραγγε¬ 
λίες χωρητικότητάς του, ανά τρίμηνο και με βάθος χρό¬ 
νου το οποίο θα συμφωνείται από τα μέρη κατά περίπτω¬ 
ση και το οποίο, πάντως, θα είναι το απολύτως 
απαραίτητο για την παροχή από τον ΟΤΕ της αιτουμένης 
υπηρεσίας.". 

κ. Η παράγραφος 10.5 διαγράφεται, 
κα. Η παράγραφος 11.1 τροποποιείται ως εξής: "Τα εί¬ 
δη των δοκιμών και ελέγχων που θα γίνονται στις ζεύξεις 
διασύνδεσης μεταξύ ΟΤΕ και Συμβαλλόμενου θα συμφω- 
νούνται μεταξύ των μερών και θα είναιτα αναγκαία για την 
εξυπηρέτηση του συγκεκριμένου αιτήματος του Συμβαλ¬ 
λόμενου". 
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κβ. Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 12, η φράση " 
...τουλάχιστον έξι ( 6 ) μήνες ..." αντικαθίσταται με τη φρά¬ 
ση "...τουλάχιστοντρεις (3) μήνες...". 

κγ. Στην παράγραφο 13.1, προστίθεται στο τέλος της 
φράσης: "οι οποίες είναι: 0821 (θιγογ ρθΐΙοπτιαηοΘ), 0823 
(]ϊΐΐθΓ νναπάθτ), 0703 (θΙθοΙποβΙ ούΒΓΒΟΙθπεΙίοε).". 

κδ. Η παράγραφος 14.2 διαμορφώνεται ως εξής: "Η 
χρέωση κλήσεων για τη συνδιάλεξη αφορά τις επιτυχείς 
κλήσεις.". 

κε. Η παράγραφος 14.5 διαγράφεται. 

κστ.Η παράγραφος 14.8 διαγράφεται. 

κζ. Στην παράγραφο 14.9, προστίθεται στο τέλος 

".τηρουμένωντωνδιατάξεωντης κείμενης νομοθεσίας 

και ιδιαίτερα των διατάξεωντου άρθρου 2του Ν.703/1977 
και της αποφυγής κατάχρησης σχέσης εξάρτησης, σε 
εφαρμογή των αρχών του άρθρου 281 ΑΚ.". 

κη. Στην παράγραφο 15.1, στο τέλος προστίθεται η 
φράση: "Στις περιπτώσεις αυτές τηρείται η διαδικασία 
της παραγράφου 7 του άρθρου 9 του ΠΔ 165/1999.". 
κθ. Η παράγραφος 15.4 διαγράφεται, 
λ. Η παράγραφος 15.6 τροποποιείται ως εξής: "Κάθε 
βλάβη ή φθορά που τυχόν προκύψει στο κτίριο ή στις 
εγκαταστάσεις ΟΤΕ, κατά την εκτέλεση των εργασιών συ- 
νεγκατάστασης, από υπαιτιότητα του αντισυμβαλλομέ¬ 
νου του ΟΤΕ, θα αποκαθίσταται άμεσα και αποτελεσματι¬ 
κά από τον Συμβαλλόμενο.", 
λα. Η παράγραφος 18.5 διαγράφεται, 
λβ. Στην παράγραφο 24, τα εδάφια (α) και (β) διαγρά¬ 
φονται και αντικαθίστανται ως εξής: "Τα τέλη ακύρωσης 
αιτήματος πρέπει να είναι ανάλογα με τη ζημία η οποία 
προκαλείται στον ΟΤΕ από αυτή.". 

λγ. Στην παράγραφο 25, η πρόταση: "Στα πλαίσια της 
αμοιβαιότητας... ο Συμβαλλόμενος" αντικαθίσταται ως 
εξής: "Ο ΟΤΕ, αν ζητηθεί από τον Συμβαλλόμενο, προ¬ 
σφέρει αντίστοιχης μορφής εξασφάλιση.". 

λδ. Στην παράγραφο 30.2, η λέξη "λεπτομερώς" αντικα¬ 
θίσταται με τη φράση "κατά μη δεσμευτικό τρόπο". 

λε. Οι παράγραφοι 30.3 και 30.4 αντικαθίστανται από το 
εξής κείμενο: "Σε περίπτωση αδυναμίας συμφωνίας επί 
αναθεώρησης, θα εφαρμόζεται η διαδικασία της παρα¬ 
γράφου 7 του άρθρου 9 του ΠΔ 165/1999.". 

λστ. Η παράγραφος 34.3 τροποποιείται ως εξής: "Με 
την επιφύλαξη των διατάξεων περί αρμοδιοτήτων της 
ΕΕΤΤ, αρμόδια για την τελική επίλυση διαφορών είναι τα 
Δικαστήρια της Αθήνας, που εφαρμόζουν το Ελληνικό Δί¬ 
καιο.". 

λζ. Το Προσάρτημα I τροποποιείται ως εξής: 

Στην παράγραφο Α, αναφορικά με τα τέλη Τερματισμού 
Κλήσεων, το Τέλος Αποκατάστασης για ΕοοαΙ, ΒίηρΙθ 
ΤΓαηείΙ και ΟουάΙθ ΤΐΉπείΙ διαγράφεται. Η επικεφαλίδα 
"Χρέωση Ανά Λεπτό (Δρχ)" τροποποιείται σε "Χρέωση Ανά 
Λεπτό - Περίοδος Αιχμής (ευρωλεπτά)", και τα τιμολόγια 
για ΕοοαΙ, ΒίπρΙθ ΤΓαηείΙ και ΩουόΙθ ΤΓαπείΙ τροποποιού¬ 
νται σε 0,88,1,41 και 1,76 αντιστοίχως. Προστίθεται στή¬ 
λη με επικεφαλίδα "Χρέωση Ανά Λεπτό - Περίοδος Εκτός 
Αιχμής (ευρωλεπτά)", με τιμολόγια για ΕοοβΙ, ΒίπρίΘΤι-αη- 
είΐ και ϋουάΐθ Τι^πείΐ ίσα προς 0,57 , 0,92 και 1,14 αντι- 
στοίχως. Προστίθεται η παράγραφος: "Η περίοδος αιχ¬ 
μής καλύπτει το διάστημα από 8:00 π.μ. έως 22:00 μ.μ., 


για όλες τις ημέρες της εβδομάδας, χωρίς εξαίρεση. Η 
περίοδος εκτός των ανωτέρω χρονικών ορίων, χαρακτη¬ 
ρίζεται ως περίοδος εκτός αιχμής.". 

Στην παράγραφο Β, αναφορικά με τα τέλη Διαβίβασης 
Κλήσεων, το Τέλος Αποκατάστασης για ΒίηρΙθ ΤταηείΙ και 
ΟουάΙθ ΤΓαηείΐ διαγράφεται. Η επικεφαλίδα "Χρέωση Ανά 
Λεπτό (Δρχ)" τροποποιείται σε "Χρέωση Ανά Λεπτό - Πε¬ 
ρίοδος Αιχμής (ευρωλεπτά)" και τα τιμολόγια για δίπρίθ 
ΤΓ3Π5ίΙ και ϋουάΐθ ΤΓβπείΐ τροποποιούνται σε 0,75 και 1,16 
αντιστοίχως. Προστίθεται στήλη με επικεφαλίδα "Χρέωση 
Ανά Λεπτό - Περίοδος Εκτός Αιχμής (ευρωλεπτά) 11 , με τι¬ 
μολόγια για δίπ 0 ΐθ ΤΓ 3 η 5 Ϊΐ και ΩουόΙθ ΤΐΉπείί ίσα προς 
0,49 και 0,75 αντιστοίχως. Προστίθεταιη παράγραφος: "Η 
περίοδος αιχμής καλύπτει το διάστημα από 8:00 π.μ. έως 
22:00 μ.μ., για όλες τις ημέρες της εβδομάδας, χωρίς 
εξαίρεση. Η περίοδος εκτός των ανωτέρω χρονικών 
ορίων, χαρακτηρίζεται ως περίοδος εκτός αιχμής". 

Στην παράγραφο Γ, αναφορικά με τα τέλη Συλλογής 
Κλήσεων, το Τέλος Αποκατάστασης για ΕοοβΙ και δίπρίθ 
ΤΓ 3 Π 5 Ϊ 1 διαγράφεται. Η επικεφαλίδα "Χρέωση Ανά Λεπτό 
(Δρχ)" τροποποιείται σε "Χρέωση Ανά Λεπτό - Περίοδος 
Αιχμής (ευρωλεπτά)" και τα τιμολόγια για ΕοοβΙ καιδίηρίβ 
ΤΓαηεϊί τροποποιούνται σε 0,88 και 1,41 αντιστοίχως. 
Προστίθεται γραμμή με επικεφαλίδα ΌουόΙθ ΤΐΉπείί", με 
τιμολόγιο 1,76 για τη "Χρέωση Ανά Λεπτό - Περίοδος Αιχ¬ 
μής (ευρωλεπτά)". Προστίθεται στήλη με επικεφαλίδα 
"Χρέωση Ανά Λεπτό - Περίοδος Εκτός Αιχμής (ευρωλε¬ 
πτά)" και με τιμολόγια για 1_003ΐ, δίπρίθ ΤΓβπείί και ϋουάΐθ 
ΤΓ 3 Π 5 Ϊ 1 ίσα προς 0,57,0,92 και 1,14 αντιστοίχως. Προστί¬ 
θεται η παράγραφος: "Η περίοδος αιχμής καλύπτει το 
διάστημα από 8:00 π.μ. έως 22:00 μ.μ., για όλες τις ημέ¬ 
ρες της εβδομάδας, χωρίς εξαίρεση. Η περίοδος εκτός 
των ανωτέρω χρονικών ορίων, χαρακτηρίζεται ως περίο¬ 
δος εκτός αιχμής". 

λη. Το Προσάρτημα II τροποποιείται ως εξής: 

Στην παράγραφο Β, προστίθεται η παράγραφος: "Τα 
αναφερόμενα στην παρούσα παράγραφο ισχύουν με την 
επιφύλαξη της έκδοσης του νέου Εθνικού Σχεδίου Αριθ- 
μοδότησης και για το διάστημα μέχριτηνεφαρμογήτου.". 

Στην παράγραφο Γ, προστίθεται η ακόλουθη φράση 
στο τέλος της πρώτης υποπαραγράφου: "Τα συγκεκριμέ¬ 
να τέλη πρόσβασης θα επαναπροσδιορισθούν σε περί¬ 
πτωση που αποφασισθεί ο επιμερισμός του κόστους πα¬ 
ροχής της Καθολικής Υπηρεσίας." 

Στην παράγραφο Δ, προστίθεται η ακόλουθη φράση: 
"Τα σχετικά τιμολόγια γνωστοποιούνται στην ΕΕΤΤ, η 
οποία τα εγκρίνει κατόπιν σχετικού ελέγχου ή κατόπιν 
τροποποίησης αν κριθεί αναγκαίο." 
λθ. Το Προσάρτημα III τροποποιείται ως εξής: 

Η παράγραφος Α τροποποιείται ως εξής: "Τα τέλη πρό¬ 
σβασης στο δίκτυο ΙΝ του ΟΤΕ (ίΓθθρίιοπθ, οηθρίιοπθ, 
κ.λπ.) καθορίζονται με βάση τα κατά περίπτωση τιμολόγια 
για τον τερματισμό κλήσης. Τα τιμολόγια αυτά ενδέχεται 
να τροποποιηθούν μετά από έγκριση της ΕΕΤΤ σχετικού 
αιτήματος του ΟΤΕ, όπου στοιχειοθετείται η ειδική χρέω¬ 
ση για την πρόσβαση στις υπηρεσίες αυτές". 

Οι παράγραφοι Β και Γ διαγράφονται, 
μ. Το Προσάρτημα IV διαγράφεται, 
μα. Το Προσάρτημα VI διαγράφεται, 
μβ. Η παράγραφος Β του Προσαρτήματος VII διαγρά¬ 
φεται. 
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μγ. Το Προσάρτημα VIII τροποποιείται ως εξής: 

Η φράση: "Τα τέλη μισθωμένων γραμμών είναι τα ανα- 
φερόμενα στο σχετικό τιμοκατάλογο λιανικών τιμών των 
υπηρεσιώντου ΟΤΕ" αντικαθίσταται με τη φράση: "Τα μη¬ 
νιαία τέλη για μισθωμένες γραμμές για τις υπηρεσίες δια¬ 
σύνδεσης (πλέον του τέλους σύνδεσης ή μεταφοράς που 
αναφέρεται στο σχετικό τιμοκατάλογο λιανικώντιμώντων 
υπηρεσιώντου ΟΤΕ) είναι τα εξής: 

Για γραμμή 64 ΚόίΙ/ε μέχρι 5 χιλιόμετρα - 80 ευρώ. 

Για γραμμή 2 ΜβίΙ/ε μέχρι 5 χιλιόμετρα - 350 ευρώ. 

Για γραμμή 34 Μάίί/ε μέχρι 2 χιλιόμετρα - 1800 ευρώ. 

Για γραμμή 34 Μάίί/ε μέχρι 5 χιλιόμετρα - 2600 ευρώ. 

2. Καλεί τον ΟΤΕ να καθορίσει τιμολόγια για τις υπηρε¬ 



σίες πρόσβασης σε υπηρεσίες ΑυόιοΙοχ μέχρι τις 28-02- 
2001 . 

3. Καλεί τον ΟΤΕ να ορίσει, εντός του πρώτου διμήνου 
του 2001, τα ειδικά τιμολόγια σχετικά με την υπηρεσία εκ¬ 
κίνησης κλήσης που διατίθεται από τα κοινόχρηστα τηλέ¬ 
φωνά του. 

4. Η παρούσα καθώς και το ΥΠΔ του ΟΤΕ, όπως τροπο¬ 
ποιείται με την παρούσα, να δημοσιευθούν στην Εφημε¬ 
ρίδα της Κυβερνήσεως. 

Μαρούσι, 18 Ιανουάριου 2001 

Ο Πρόεδρος 
ΕΜΜ. ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗΣ 

ΔΙΚΤΥΟ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ 
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1. ΟΡΙΣΜΟΙ 


Αναγνώριση Καλούσας Γραμμής 
(Ο.Γ.Ι.Ρ.) 

Η υπηρεσία που παρέχει τη δυνατότητα 
εμφάνισης στον καλούμενο, του αριθμού του 
καλούντος 

Απαγόρευση Αναγνώρισης Καλούσας 
Γραμμής (Ο.Γ.Ι.Κ.) 

Η υπηρεσία η οποία απαγορεύει την εμφάνιση 
στον καλούμενο, του αριθμού του καλούντος 

Βασικές υπηρεσίες διασύνδεσης 

Υπηρεσίες διασύνδεσης μεταξύ ΟΤΕ και 
Συμβαλλόμενου, που μεταδίδονται μέσω 

τηλεφωνικών καναλιών 641ώϊί/8. 

Δείκτης συμφόρησης 

Το ποσοστό αποτυχίας κλήσεων λόγω συμφόρησης 
στο δίκτυο ενός εκ των συμβαλλόμενων μερών ή/και 
στη ζεύξη διασύνδεσης 

Δίκτυο κινητής τηλεφωνίας 

Δίκτυο όπου οι κλήσεις καταλήγουν σε κινητό 
τερματικό σημείο 

Διασύνδεση 

Η φυσική και λογική σύνδεση τηλεπικοινωνιακών 
δικτύων των συμβαλλομένων μερών προκειμένου να 
παρέχεται στους χρήστες τους η δυνατότητα να 
επικοινωνούν μεταξύ τους ή με χρήστες τρίτου 
μέρους ή να έχουν πρόσβαση σε υπηρεσίες που 
παρέχονται από τρίτο μέρος 

Επιτυχής κλήση 

0 καλών έχει λάβει απαντητικό σήμα όπως ορίζεται 
από τις διεθνείς συστάσεις 
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Κίνηση διασύνδεσης 


Κόμβος 


Κωδικός Επιλογής Φορέα 


Μισθωμένες γραμμές/ 
υπηρεσίες μετάδοσης 


Περιοχή διασύνδεσης 


Πληροφορίες χρέωσης 


Η κίνηση που διέρχεται από τις ζεύξεις διασύνδεσης 


Το κέντρο μεταγωγής (5\νϊίςΗϊη§ οεπίετ) του Ο.Τ.Ε. 
ή του Συμβαλλομένου, κατά περίπτωση, μέσω των 
οποίων διασυνδέονται τα δίκτυα ΟΤΕ και 
Συμβαλλομένου 


Κωδικός ο οποίος χορηγείται από την Ε.Ε.Τ.Τ. σε 
εναλλακτικούς φορείς και χρησιμοποιείται για τη 
διεκπεραίωση επιλογής φορέα. 


Οι τηλεπ. ευκολίες που παρέχονται για τη 
διαφανή μεταφορά όγκου πληροφορίας ανάμεσα 
σε δύο τερματικά σημεία μεταξύ των οποίων δεν 
περιλαμβάνονται κέντρα μεταγωγής 


Μία από τις 11 περιοχές στις οποίες διακρίνεται το 
τηλεπ. δίκτυο του ΟΤΕ, για τον καθορισμό των τελών 
διασύνδεσης τηλεπ. κίνησης με τρίτα δίκτυα τα οποία 
διασυνδέονται στο δίκτυο του ΟΤΕ. 


Οι πληροφορίες που αφορούν σε κλήσεις 
συνδρομητών, οι οποίες, μεταξύ άλλων, 
περιλαμβάνουν: 

τον αριθμό του καλούντος 
τον αριθμό του καλούμενου 

- τη διάρκεια της κλήσης, σε δευτερόλεπτα, από 
τη στιγμή αποκατάστασής της (σήμα απάντησης) 
μέχρι τη στιγμή αποσύνδεσής της (σήμα 
απόλυσης) 

- την ημερομηνία και την ώρα αποκατάστασης της 
κλήσης 

- τυχόν ειδικά τέλη σχετιζόμενα με την κλήση, 
μετά από σχετική συμφωνία μεταξύ των 
συμβαλλομένων μερών 
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Προσάρτημα 


Περιαγωγή (Κθ3ΐηίη«) 


3.Τ.Ρ. 


Συνεγκατάσταση 


Σήμα απάντησης 


Σήμα απόλυσης 


Σημείο διασύνδεσης 


Μέρος της παρούσας συμφωνίας διασύνδεσης 


Υπηρεσία που παρέχει τη δυνατότητα σε 
συνδρομητές εταιρίας κινητής τηλεφωνίας να 
πραγματοποιούν κλήσεις μέσω άλλων δικτύων 
κινητής τηλεφωνίας, από αυτό στο οποίο είναι 
συνδρομητές 


Σημείο Διαβίβασης της Σηματοδοσίας (8ϊ§ηα1 
Τταηδίετ Ροίηί) 


Διάθεση-εκμίσθωση χώρων Ο.Τ.Ε. (π.χ. αίθουσες 
εγκατάστασης μηχανημάτων, ιστοί κεραιών, κ.λ.π.) 
προς τον Συμβαλλόμενο για την εξυπηρέτηση 
αναγκών διασύνδεσης 


Το σήμα, το οποίο στέλνεται από το κέντρο 
τερματισμού για να δώσει την ένδειξη πως ο 
καλούμενος έχει απαντήσει στην κλήση 


Το σήμα αποσύνδεσης από τον καλούντα προς τον 
καλούμενο (εμπροσθαπόλυσης) σύμφωνα με την 
Σύσταση ϋ.150 της ΙΤΙΙ-Τ 


Το φυσικό σημείο επί της ζεύξης διασύνδεσης το 
οποίο αποτελεί το διαχωριστικό όριο μεταξύ των δύο 
δικτύων ΟΤΕ και Συμβαλλόμενου και επομένως και 
των αρμοδιοτήτων των δύο αυτών μερών 


Τ.Π. 


Τηλεπικοινωνιακός Πάροχος 
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Τηλεπικοινωνιακή υπηρεσία 

Κάθε υπηρεσία που μπορεί να προσφερθεί μέσω 
ενός τηλεπ. δικτύου 

Τηλεπικοινωνιακό δίκτυο 

0 συνδυασμός συστημάτων και μέσων μετάδοσης 
και μεταγωγής που επιτρέπει τη μεταφορά σημάτων 
πληροφορίας μεταξύ τερματικών σημείων 

Υπηρεσία διαβίβασης κλήσης 

Η υπηρεσία όπου το ένα εκ των συμβαλλόμενων 
μερών διαβιβάζει στο δίκτυο τρίτου μέρους μια 
κλήση, προερχόμενη από το δίκτυο του άλλου 
Συμβαλλομένου μέρους 

Υπηρεσία επιλογής φορέα 
^βιτίβΓ δείεείίοη) 

Η δυνατότητα που δίνεται στο συνδρομητή ενός 
Τηλεπικοινωνιακού Οργανισμού, μέσω της 
πληκτρολόγησης ενός Κωδικού Επιλογής Φορέα, να 
επιλέξει άλλον Τ.Ο. για την διεκπεραίωση μιας 
ξεχωριστής κλήσης του (επιλογή ανά κλήση) 

Υπηρεσία συλλογής κλήσεων 

Βλέπε υπηρεσία επιλογής φορέα 

Υπηρεσία τερματισμού κλήσης 

Η τηλεπικοινωνιακή υπηρεσία, όπου το ένα εκ των 
συμβαλλόμενων μερών τερματίζει στο δίκτυο του 
κίνηση προερχόμενη από το δίκτυο του άλλου 
Συμβαλλομένου μέρους 

Χ.Α.Κ. 

Χαρακτηριστικός Αριθμός Κλήσης 

Χρόνος χρέωσης 

0 «χρόνος ομιλίας» που αρχίζει με την λήψη ενός 
απαντητικού σήματος (αηδλνετ δϊ§η&1) και περατούται 
με την λήψη ενός σήματος απόλυσης (τεΐεαδε δΐ§ηα1) 
στο σημείο καταγραφής, από το Συμβαλλόμενο 
μέρος που καταγράφει την σχετική πληροφορία 
χρέωσης 
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2. ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ 

2.1 ΕΘΝΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ 

Οι υπηρεσίες Εθνικής κίνησης είναι οι εξής: 

α. Τερματισμός κλήσεων από το δίκτυο του Συμβαλλό¬ 
μενου στο δίκτυο του ΟΤΕ (ΙθΓπιίπαΙίοπ) 

β. Διαβίβαση κλήσεων από το δίκτυο του Συμβαλλόμε¬ 
νου σε δίκτυο τρίτου Τηλεπικοινωνιακού Παρόχου (Τ.Π.), 
μέσω του δικτύου του ΟΤΕ (ΐΓαπείΙ) 

γ. Συλλογή κλήσεων από το δίκτυο του ΟΤΕ (εκκίνηση 
κλήσεων από το δίκτυο του ΟΤΕ στο δίκτυο του Συμβαλ¬ 
λόμενου) μέσω της χρήσης Κωδικού Επιλογής Φορέα 
(ΟαπΊθΐ-δθίΘοΐίοη). 

2.2 ΔΙΕΘΝΗΣ ΚΙΝΗΣΗ 

Οι υπηρεσίες Διεθνούς κίνησης είναι οι εξής: 

α. Τερματισμός κίνησης από το Δίκτυο του Συμβαλλο- 
μένου, σε δίκτυα άλλων χωρών, μέσω του δικτύου του 

ΟΤΕ. 

β. Τερματισμός Κίνησης από τα δίκτυα άλλων χωρών, 
στο δίκτυο του Συμβαλλομένου, μέσω του δικτύου του 
ΟΤΕ. 

γ. Διασυνοριακή Διασύνδεση σε αδειοδοτημένους Φο¬ 
ρείς που λειτουργούν σε Κράτη - Μέλη της ΕΕ με τους ίδι¬ 
ους όρους και προϋποθέσεις που ο ΟΤΕ την παρέχει στον 
κυρίαρχο Τηλεπικοινωνιακό Οργανισμό του εκάστοτε 
Κράτους - Μέλους. 

3. ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ 

3.1 Πρόσβαση σε 3ψήφιες -ή 4ψήφιες υπηρεσίες (Υπη¬ 
ρεσίες εκτάκτου ανάγκης, τηλεφωνικού καταλόγου, πλη- 
ροφοριοδοτικών κέντρων ΟΤΕ) με την επιφύλαξη για τυ¬ 
χόν αλλαγές που μπορεί να προκύψουν με την εφαρμογή 
ενός νέου Εθνικού Σχεδίου Αριθμοδότησης. 

Ο ΟΤΕ αναλαμβάνει να παρέχει πρόσβαση στους συν¬ 
δρομητές του Συμβαλλομένου στις ειδικές υπηρεσίες 
(Προσάρτημα II) που διατίθενται και στους δικούς του 
συνδρομητές και στις οποίες υπάρχει πρόσβαση μέσω 3 
ψηφίων- 4ψήφιων αριθμών κλήσης. 

Όπου οι εν λόγω ειδικές υπηρεσίες πρόκειται να διατί¬ 
θενται από το κέντρο ειδικών υπηρεσιών του ΟΤΕ ή από 
τρίτα μέρη, εντός της περιοχής διασύνδεσης, ο Συμβαλ¬ 
λόμενος θα διαβιβάζειτην κλήση χρησιμοποιώντας μόνον 
τον 3-ψηφίο ή 4-ψήφιο αριθμό της σχετικής ειδικής υπη¬ 
ρεσίας. 

Όπου η κλήση εκκινεί εκτός της περιοχής διασύνδεσης 
του κέντρου ειδικών υπηρεσιών του ΟΤΕ ή τρίτων μερών, 
ο Συμβαλλόμενος θα διαβιβάζειτην κλήση στον ΟΤΕ έχο¬ 
ντας προσθέσει πριν τον 3-ψήφιο ή 4-ψήφιο αριθμό της 
σχετικής ειδικής υπηρεσίας (με την επιφύλαξη τυχόν αλ¬ 
λαγών του Εθνικού Σχεδίου Αριθμοδότησης) και το Χα¬ 
ρακτηριστικό Αριθμό Κλήσης της περιοχής εντός της 
οποίας βρίσκεται το κέντρο ειδικών υπηρεσιών. 

3.2 Πρόσβαση από το δίκτυο του Συμβαλλομένου στο 
ΙΝ δίκτυο του ΟΤΕ 

Η πρόσβαση του συμβαλλομένου στο δίκτυο ΙΝ του 
ΟΤΕ και στις διαθέσιμες υπηρεσίες αυτού (ΡΐΌθράοηθ, 
Οηθρίιοπθ, κ.λπ.), θα γίνεται με βάση τα κατά περίπτωση 
τιμολόγια για τον τερματισμό κλήσης. Τα τιμολόγια αυτά 
ενδέχεται να τροποποιηθούν μετά από έγκριση της ΕΕΤΤ 
σχετικού αιτήματος του ΟΤΕ, όπου θα στοιχειοθετείται η 
ειδική χρέωση για την πρόσβαση στις υπηρεσίες αυτές. 

3.3 Πρόσβαση από το δίκτυο του Συμβαλλομένου σε 
υπηρεσίες ΑυόίοΙβχ, (ΡΓΘίτιίυπι ΒεΙθ δοΓνίοοε) του ΟΤΕ: 


Τα τιμολόγια για τις υπηρεσίες πρόσβασης σε υπηρε¬ 
σίες Αυόίοίθχ θα καθοριστούν μέχρι τις 28.2.2001 (για το 
χρονικό διάστημα μέχρι τον καθορισμό των σχετικών τι¬ 
μολογίων, η πρόσβαση σε υπηρεσίες Αυόίοίθχ θα γίνεται 
κατόπιν ειδικής συμφωνίας). 

3.4 ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

Άλλες υπηρεσίες ή αιτήματα (πέραν των αναφερομέ- 
νων στην παρούσα προσφορά) που μπορεί να απαιτη¬ 
θούν, ως συνέπεια της διασύνδεσηςτωνΔικτύωντους, θα 
ρυθμίζονται από τις συμβατικές σχέσεις των μερών, λαμ- 
βανομένων υπόψη των υποχρεώσεων τους απάτην κείμε¬ 
νη νομοθεσία. 

4. ΕΠΙΛΟΓΗ ΦΟΡΕΑ 

4.1 Η υπηρεσία αυτή αφορά στη δυνατότητα χρήσης 
ενός Κωδικού Επιλογής Φορέα από τον συνδρομητή του 
ΟΤΕ, ώστε να επιλέξει άλλο Τ.Π. για τη διεκπεραίωση κά¬ 
θε μιας ξεχωριστής κλήσης του (επιλογή ανά κλήση) 

Ο Κωδικός Επιλογής Φορέα χορηγείται από την Εθνική 
Ρυθμιστική Αρχή. Ο συμβαλλόμενος θα παρέχει στον 
ΟΤΕ κατάλληλη βεβαίωση της Εθνικής Ρυθμιστικής Αρ¬ 
χής η οποία θα πιστοποιεί τον κωδικό που του έχει χορη¬ 
γηθεί. 

4.2 Ο Τ.Π. ο οποίος επιθυμεί να κάνει χρήση της υπηρε¬ 
σίας σε μία συγκεκριμένη περιοχή πρόσβασης, πρέπει να 
ζητήσει από τον ΟΤΕ να ενεργοποιήσει τον Κωδικό Επι¬ 
λογής Φορέα στην συγκεκριμένη περιοχή. 

Από τη στιγμή που η κλήση έχει παραδοθεί από τον ΟΤΕ 
στο σημείο διασύνδεσης με το δίκτυο του άλλου φορέα, 
η ευθύνη για περαιτέρω χειρισμό και δρομολόγηση της 
κλήσης μεταφέρεται στον επιλεγμένο φορέα. 

4.3 Η υπηρεσία εκκίνησης κλήσεων από το δίκτυο του 
ΟΤΕ είναι διαθέσιμη και από τα κοινόχρηστα τηλέφωνα 
του ΟΤΕ στη βάση ειδικού τιμολογίου το οποίο θα ορισθεί 
από τον ΟΤΕ ενός του πρώτου διμήνου του 2001. 

4.4 Ο ΟΤΕ θα διαβιβάζει το Οϋ στον Συμβαλλόμενο, για 
την αναγνώριση του καλούντο. Ο Συμβαλλόμενος θα χρη¬ 
σιμοποιεί το Οϋ αποκλειστικά και μόνο για ανάγκες ανα¬ 
γνώρισης, πιστοποίησης και τιμολόγησης. 

4.5 Ο ΟΤΕ δεν θα ζητήσει αμοιβή από τους συνδρομη¬ 
τές του για τις κλήσεις που πραγματοποιούνται με την 
προσθήκη κωδικού επιλογής φορέα. Ο Τ.Π. στον οποίο οι 
κλήσεις έχουν μεταβιβαστεί, θα τιμολογηθεί από τον ΟΤΕ 
για την χρήση της υπηρεσία αυτής. 

4.6 Ο Συμβαλλόμενος θα τιμολογεί τους συνδρομητές 
του ΟΤΕ που κάνουν χρήση της υπηρεσίας αυτής μέσω 
Κωδικού Επιλογής Φορέα και θα είναι υπεύθυνος για την 
συλλογή των πληρωμών καιτην διαχείριση των χρεών που 
προκύπτουν από αυτές τις κλήσεις. Μετά από ειδική Συμ¬ 
φωνία είναι δυνατόν ο ΟΤΕ να αναλάβει έναντι αμοιβής 
την έκδοση των λογαριασμών των παραπάνω συνδρομη¬ 
τών. 

5. ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΚΑΛΟΥΣΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ (0.1.1.) 

5.1 Οι συμπληρωματικές υπηρεσίες της Αναγνώρισης 
Καλούσης Γραμμής (ΟϋΡ) και της Απαγόρευσης Ανα¬ 
γνώρισης Καλούσης Γραμμής (ΟϋΗ) εξαρτώνται από την 
διαθεσιμότητα τους και από την κατάσταση των παραμέ¬ 
τρων που μεταδίδονται στο πρωτόκολλο σηματοδοσίας 
και που δείχνουν κατά πόσον το σχετικό σήμα μπορεί να 
εμφανιστεί στον καλούμενο. Οι κλήσεις που προέρχονται 
από το δίκτυο του ΟΤΕ και κατευθύνονται στο δίκτυο του 
Συμβαλλομένου μπορεί να περιλαμβάνουν το σήμα ΟϋΡ, 
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για τεχνικούς όμως λόγους, το σήμα αυτό μπορεί να ελ¬ 
λείπει ολικά ή μερικά. 

5.2 Τα Συμβαλλόμενα μέρη θα σέβονται τον Περιορισμό 
Αναγνώρισης Καλούσας Γραμμής (Ο.Ι.Ι.Β.) όπου αυτό 
απαιτείται από τον καλούντο συνδρομητή ή από κανόνες 
δημοσίας τάξεως (διατάξεις προστασίας προσωπικών 
στοιχείων κ.λπ.). Οι αριθμοί των καλούντων συνδρομητών 
για τους οποίους ισχύει ο Ο.Ε.Ι.Β. θα αναγνωρίζονται μό¬ 
νον για χρέωση, τιμολόγηση και εξαγωγή στατιστικών 
στοιχείων σε σχέση με τις τηλεφωνικές υπηρεσίες που 
διαθέτουντα συμβαλλόμενα μέρη. 

6. ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ - ΣΗΜΕΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ 

6.1 Το δίκτυο του ΟΤΕ έχει χωριστεί για τις ανάγκες της 
διασύνδεσης σε 11 περιοχές διασύνδεσης. Οι περιοχές 
αυτές φαίνονται στον Πίνακα I του προσαρτήματος VIII. 

6.2 Στις περιοχές διασύνδεσης ο ΟΤΕ διαθέτει κόμβους 
(κέντρα μεταγωγής) οι οποίοι αποτελούν και τα σημεία 
πρόσβασης του δικτύου του για τρίτους και διακρίνονται 
σε δύο κατηγορίες: 

α. Κόμβοι μέσω των οποίων προσφέρεται πρόσβαση 
στην αντίστοιχη περιοχή διασύνδεσης (είηρίβ ΐΓαπείΐ) 
ή/και σε άλλες περιοχές διασύνδεσης του ΟΤΕ (άουόΐθ 

ΐΓ3Π5ίΙ). 

Οι κόμβοι αυτοί αναφέρονται αναλυτικά στον Πίνακα I 
του προσαρτήματος VIII. 

β. Κόμβοι μέσω των οποίων προσφέρεται πρόσβαση 
αποκλειστικά στην περιορισμένη τοπική περιοχή τους 

(1.0031). 

Οι κόμβοι αυτοί αναφέρονται αναλυτικά στον Πίνακα II 
του προσαρτήματος VIII. Σημειώνεται ότι είναι δυνατόν να 
υπάρξουν ορισμένες οριακές περιπτώσεις όπου κάποιοι 
κόμβοι του πίνακα αυτού να μην προσφέρονται προσωρι¬ 
νά για τεχνικούς λόγους. Στις περιπτώσεις αυτές ενημε¬ 
ρώνεται άμεσα η ΕΕΤΤ και περιγράφονται επακριβώς οι 
λόγοι για τους οποίους οι κόμβοι αυτοί δεν είναι διαθέσι¬ 
μοι καθώς και ο χρόνος αποκατάστασης του σχετικού 
προβλήματος 

7. ΤΟΠΟΛΟΓΙΑ ΣΗΜΕΙΩΝ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ - ΖΕΥΞΕΙΣ 
ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ 

Το δίκτυο του Συμβαλλόμενου μπορεί να διασυνδεθεί 
με το δίκτυο του ΟΤΕ με τους ακόλουθους τρόπους, που 
προσδιορίζουν το φυσικό σημείο διασύνδεσης μεταξύ 
των δύο δικτύων: 

α. Το σημείο διασύνδεσης να βρίσκεται στις εγκατα- 
στάσειςτου Συμβαλλόμενου. Στηνπερίπτωση αυτή η ζεύ¬ 
ξη διασύνδεσης και οι απαιτούμενες διατάξεις τερματι¬ 
σμού εγκαθίστανται από τον ΟΤΕ με επιβάρυνση του Συμ- 
βαλλομένου. 

β. Το σημείο διασύνδεσης να βρίσκεται στις εγκατα¬ 
στάσεις του ΟΤΕ. Στην περίπτωση αυτή η ζεύξη διασύν¬ 
δεσης και οι απαιτούμενες διατάξεις τερματισμού εγκα¬ 
θίστανται από τον Συμβαλλόμενο, με επιβάρυνση του ίδι¬ 
ου. 

γ. Το σημείο διασύνδεσης να βρίσκεται στην άμεση γειτ- 
νίαση με τις εγκαταστάσεις του ΟΤΕ (απόσταση της τά¬ 
ξεως των 50 μέτρων). Στην περίπτωση αυτή η ζεύξη δια¬ 
σύνδεσης και οι απαιτούμενες διατάξεις τερματισμού 
εγκαθίστανται από τον Συμβαλλόμενο με επιβάρυνση του 
ιδίου. 

Η υπαίθρια καμπίνα (οβόίπθΐ/όοχ) θα παρέχεται και 
εγκαθίσταται από τον ΟΤΕ με επιβάρυνση του Συμβαλλο- 


μένου ή από τον Συμβαλλόμενο σύμφωνα με τις οδηγίες 
του ΟΤΕ. 

8. ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

8.1 Η ποιότητα και η διασφάλιση των υπηρεσιών δια¬ 
σύνδεσης, είναι αντίστοιχες με την ποιότητα και τη δια¬ 
σφάλιση των υπηρεσιών που παρέχει ο ΟΤΕ στο δίκτυο 
του και στο δίκτυο των θυγατρικών και εταίρων του. 

8.2 Ειδικά για την Υπηρεσία Συλλογής κλήσεων (επιλο¬ 
γή φορέα) το Συμβαλλόμενο μέρος είναι υπεύθυνο για τη 
διαστασιοποίηση των ζεύξεων διασύνδεσης του δικτύου 
του ώστε να διατηρεί το δείκτη συμφόρησης κλήσεων 
στις ζεύξεις διασύνδεσης όχι υψηλότερα από 0,5% την 
ώρα μεγίστης κίνησης. 

Σε αντίθετη περίπτωση ο ΟΤΕ θα μπορεί να πάρει προ¬ 
σήκοντα μέτρα για τη διασφάλιση του δικτύου του. 

8.3 Γιατις κλήσεις του Συμβαλλομένου μέρους που τερ¬ 
ματίζονται στο δίκτυο του ΟΤΕ, θα διατηρείται ο ίδιος δεί¬ 
κτης συμφόρησης με αυτόν που ισχύει και για οποιαδή¬ 
ποτε άλλη κίνηση που διεκπεραιώνεται στο δίκτυο του 
ΟΤΕ. 

8.4 Ο ΟΤΕ και ο Συμβαλλόμενος θα καταβάλλουν κάθε 
δυνατή προσπάθεια ώστε να ανταποκρίνονται στην, απαι- 
τούμενη από τις άδειές τους, ποιότητα παροχής των σχε¬ 
τικών τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών. Στηνπερίπτωση κα¬ 
τά την οποία εμφανισθεί βλάβη στο δίκτυο ενός εκ των 
Συμβαλλομένων μερών η οποία επηρεάζει σημαντικά την 
ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών διασύνδεσης, το 
Συμβαλλόμενο μέρος στο δίκτυο του οποίου εμφανίσθη¬ 
κε η βλάβη θα ενημερώνει το άλλο Συμβαλλόμενο μέρος 
και θα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια άρσης της 
βλάβης. 

9. ΑΙΤΗΣΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ - ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ 

9.1 Στην έγγραφη αίτηση διασύνδεσης του Συμβαλλο¬ 
μένου πρέπει να συμπεριλαμβάνονται τουλάχιστον τα 
ακόλουθα στοιχεία: 

• Υπεύθυνη δήλωση για τις υπηρεσίες και τις γεωγρα¬ 
φικές περιοχές για τις οποίες διαθέτει άδεια παροχής 
τηλεπ. υπηρεσίας. 

• Οι υπηρεσίες διασύνδεσης που επιθυμεί να λάβει από 
τον ΟΤΕ 

• Ο τύπος και τα βασικά χαρακτηριστικά των τηλεφωνι¬ 
κών του κέντρων 

• Οι κόμβοι ΟΤΕ στους οποίους επιθυμεί να διασυνδε- 
θεί 

• Η τοποθεσία των κόμβων του που θα διασυνδεθούν 

• Εκτίμηση αρχικής χωρητικότητας ανά σημείο διασύν¬ 
δεσης σε γραμμές 2Μόίΐ/5 

• Προβλεπόμενη κατανομή κίνησης, σε περίπτωση που 
η προβλεπόμενη χωρητικότητα ανά σημείο διασύνδε¬ 
σης υπερβαίνει τα 16χ2Μόίΐ/5, 

• Η επιθυμητή ημερομηνία ενεργοποίησης των αιτού- 
μενων υπηρεσιών 

9.2 Από την στιγμή που η αρχική αίτηση διασύνδεσης γί¬ 
νει αποδεκτή από τον ΟΤΕ, ο Συμβαλλόμενος θα πρέπει 
να δώσει την διευκρινισμένη παραγγελία του, που θα εί¬ 
ναι σύμφωνη με το περιεχόμενο της αρχικής αίτησης, 
όπως αυτό έγινε αποδεκτό από τον ΟΤΕ εκτός και αν ο 
ΟΤΕ ενεργώντας σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία δεν 
αποδέχεται συγκεκριμένο αίτημα. 

9.3 Πιο κάτω, αναφέρονται οι μέγιστοι χρόνοι που απαι¬ 
τούνται για την υλοποίηση διαφόρων ειδών διασύνδεσης 
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από την ημερομηνία παραλαβής της διευκρινισμένης πα¬ 
ραγγελίας. 

Μέγιστος χρόνος 

Περιγραφή είδους διασύνδεσης _ υλοποίησης 

Τροποποίηση χωρητικότητας (ήδη 
υπάρχοντα σημεία διασύνδεσης και 
διασύνδεσης) 

Νέες ζεύξεις διασύνδεσης σε ήδη 
υπάρχοντα σημεία διασύνδεσης 
Νέα σημεία διασύνδεσης στις 
εγκαταστάσεις του συμβαλλόμενου 
Νέα σημεία διασύνδεσης σε απόσταση 
ενδιάμεση των εγκαταστάσεων των 
δύο συμβαλλόμενων φορέων 

10. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 

10.1 Ο Συμβαλλόμενος θα αποστέλλει τις προβλέψεις 
για παραγγελίες χωρητικότητας του, ανά τρίμηνο και με 
βάθος χρόνου το οποίο θα συμφωνείται από τα μέρη κα¬ 
τά περίπτωση και το οποίο, πάντως, θα είναι το απολύτως 
απαραίτητο για την παροχή από τον ΟΤΕ της αιτουμένης 
υπηρεσίας. 

10.2 Οι προβλέψεις του πρώτου τριμήνου κάθε παραγ¬ 
γελίας, χαρακτηρίζονται ως «Κλειστές Παραγγελίες», δε¬ 
σμεύουν το Συμβαλλόμενο και δεν μπορούν να τροποποι¬ 
ηθούν. 

10.3 Σε περίπτωση που ο Συμβαλλόμενος ζητήσει την 
ακύρωση μιας «κλειστής παραγγελίας» , θα επιβαρυνθεί 
με τα τέλη ακύρωσης σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην 
παραγρ. 24. 

10.40 ΟΤΕ δεν δεσμεύεται γιατην εκτέλεση εκτάκτων μη 
προγραμματισμένων παραγγελιών του Συμβαλλομένου. 
Οι παραγγελίες αυτές θα εξετάζονται κατά περίπτωση. 

11. ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΟΚΙΜΕΣ 

11.1 Τα είδη των δοκιμών και ελέγχων που θα γίνονται 
στις ζεύξεις διασύνδεσης μεταξύ ΟΤΕ και Συμβαλλόμε¬ 
νου θα συμφωνούνται μεταξύ των μερών και θα είναι τα 
αναγκαία για την εξυπηρέτηση του συγκεκριμένου αιτή¬ 
ματος του Συμβαλλόμενου. 

11.2 Οι μετρήσεις και οι δοκιμές των διασυνδέσεων θα 
πραγματοποιούνται βάσει φύλλων δοκιμών που θα βασί¬ 
ζονται σε διεθνή πρότυπα (ΕΤ8Ι, ΙΤΨ-Τ) και που θα έχουν 
συμφωνηθεί μεταξύ των Συμβαλλόμενων μερών σύμφω¬ 
να με τη διεθνή πρακτική, και τα οποία θα αναφέρονται 
στη διαδικασία των μετρήσεων και δοκιμών, τον απαραί¬ 
τητο για αυτές εξοπλισμό και τα αναμενόμενα αποτελέ¬ 
σματα. 

11.3 Η περίοδος των δοκιμαστικών μετρήσεων και ελέγ¬ 
χων δεν θα υπερβαίνει τις 10 μέρες από την ημερομηνία 
που θα ολοκληρωθούν οι εγκαταστάσεις και θα έχουν τε¬ 
θεί σε λειτουργία οι ζεύξεις διασύνδεσης. 

11.4 Μετά την πάροδο των 10 ημερών και εφόσον οι 
έλεγχοι και οι μετρήσεις βρίσκονται σύμφωνες με τις Διε¬ 
θνείς συστάσεις (ΙΤΨ-Τ.) και τις προδιαγραφές του ΟΤΕ η 
ζεύξη διασύνδεσης θα τίθεται σε λειτουργία. 

11.5 Η έναρξη λειτουργίας διασύνδεσης θα πραγματο¬ 
ποιείται μετά την υπογραφή του σχετικού πρωτοκόλλου 
μεταξύ των Συμβαλλόμενων μερών και την ολοκλήρωση 
των μετρήσεων και δοκιμών. 

12. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΔΙΚΤΥΟΥ 

Τυχόν σημαντική μεταβολή του δικτύου ενός Συμβαλ¬ 


λομένου μέρους, η οποία επηρεάζει τη διασύνδεση, θα 
γνωστοποιείται στο άλλο μέρος τουλάχιστον τρεις (3) μή¬ 
νες νωρίτερα ώστε το άλλο συμβαλλόμενο μέρος να προ- 
βεί σε τυχόν απαραίτητες μεταβολές του δικού του δικτύ¬ 
ου. 

Τ ο τυχόν κόστος των τροποποιήσεων αυτών θα φέρεται 
από το συμβαλλόμενο μέρος που γνωστοποιεί την ανά¬ 
γκη τροποποιήσεων. 

13. ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 

13.1 Γενικά 

Η συνεργασία μεταξύ των συμβαλλομένων για τους 
σκοπούς της λειτουργίας και της συντήρησης των δια- 
συνδεδεμένων δικτύων, θα είναι τέτοια ώστε οι απαραί¬ 
τητες ενέργειες και δράσεις να ανταποκρίνονται στις σχε¬ 
τικές συστάσεις της ΙΤΨ-Τ οι οποίες είναι: 6821 (θιύογ ρθΓ- 
ίοΓπιαποΘ), 6823 ήίίΙθΓ νναηάθΓ), 6703 (ΘίθοΙποαΙ 

003Γ3θίΘΙΪ5ΐίθ5). 

13.2 Βλάβες στα δίκτυατων συμβαλλόμενων μερών 

Σε περίπτωση που υπάρξει βλάβη στο δίκτυο του ενός 

έκτων Συμβαλλομένων μερών, το οποίο επηρεάζει το δί¬ 
κτυο του άλλου Συμβαλλομένου μέρους, τότε το Συμβαλ¬ 
λόμενο μέρος του οποίου το δίκτυο έχει επηρεασθεί από 
τη βλάβη, θα υποβάλλει έκθεση βλαβών που θα αποστέλ- 
λεται εγγράφως, θα καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπά¬ 
θεια για τον εντοπισμό και την άρση της βλάβης σε εύλο¬ 
γο χρονικό διάστημα, το οποίο μπορεί να οριστεί κατά πε¬ 
ρίπτωση ως το διάστημα που κατ’ αρχήν αναμένεται ότι 
θα απαιτηθεί για την αποκατάσταση μιας βλάβης, με βά¬ 
ση την υπάρχουσα εμπειρία αντιστοίχων περιπτώσεων, 
τις συγκεκριμένες συνθήκες και με δεδομένη την καλή πί¬ 
στη των συμβαλλομένων μερών. Το διάστημα αυτό δεν θα 
υπέρ βαίνει τις 24 ώρες από την σχετική έγγραφη ειδοποί¬ 
ηση, εφ’ όσον δεν θα πρόκειται για μεγάλη ή εκτεταμένη 
βλάβη. 

13.3 Διαθεσιμότητα 

Θέματα σχετικά με τη διαθεσιμότητα των δικτύων των 
Συμβαλλόμενων μερών θα αντιμετωπίζονται κατά περί¬ 
πτωση με την κατάρτιση της σχετικής συμφωνίας διασύν¬ 
δεσης. 

13.4 Παρακολούθηση και διασφάλιση της ποιότητας 

Κατά τους πρώτους 18 (δεκαοκτώ) μήνες της λειτουρ¬ 
γίας θα πραγματοποιούνται ανά τρίμηνο συναντήσεις με¬ 
ταξύ των αρμοδίων υπηρεσιών των Συμβαλλόμενων με¬ 
ρών με αντικείμενο τη διασφάλιση της ποιότητας. 

14. ΧΡΕΩΣΕΙΣ-ΠΛΗΡΩΜΕΣ 

14.1 6 χρόνος χρέωσης για κάθε κλήση θεωρείται ο 
«χρόνος ομιλίας» που αρχίζει με την λήψη ενός απαντητι¬ 
κού σήματος (3Π3\λ/θγ δίρηβΙ) και περατούται με την λήψη 
ενός σήματος απόλυσης (γθΙθ35θ είρηαΙ) στο σημείο κα¬ 
ταγραφής, από το Συμβαλλόμενο μέρος που καταγράφει 
την σχετική πληροφορία χρέωσης. 

Ο ολικός χρόνος χρέωσης για κάθε ημερολογιακό μή¬ 
να, θα υπολογίζεται έτσι ώστε ο ολικός αριθμός δευτερο¬ 
λέπτων, για όλες τις κλήσεις κατά την διάρκεια αυτής της 
περιόδου που σχετίζονται με μία συγκεκριμένη υπηρεσία, 
προστίθενται συνολικά και διαιρούνται δια του 60 και το 
αποτέλεσμα στρογγυλοποιείται προς τα πάνω ή προς τα 
κάτω στο πλησιέστερο ολόκληρο λεπτό (περίοδος μισού 
λεπτού ή μεγαλύτερη στρογγυλοποιείται προς τα πάνω, 
ενώ περίοδος μικρότερη του μισού λεπτού στρογγυλο- 
ποιείται προς τα κάτω) 


5 εβδομάδες 
13 εβδομάδες 

11 εβδομάδες 
5 μήνες 
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14.2 Η χρέωση κλήσεων για τη συνδιάλεξη αφορά τις 
επιτυχείς κλήσεις. 

14.3 Κάθε Συμβαλλόμενο μέρος παρέχει στο άλλο πλη¬ 
ροφορίες χρέωσης (εγγράφως και ανά σημείο Διασύνδε¬ 
σης) για την κίνηση που προέρχεται από το δίκτυο του και 
τερματίζει στο δίκτυο του άλλου μέρους, καθώς επίσης 
και για την κίνηση που τερματίζεται στο δίκτυο του και 
προέρχεται από το δίκτυο του άλλου. 

Οι χρεώσεις μεταξύ των Συμβαλλομένων μερών για 
όλες τις άλλες υπηρεσίες διασύνδεσης θα πραγματοποι¬ 
ούνται βάσει αναλυτικών παραστατικών, στα οποία θα 
αναγράφονται υπηρεσίες οι οποίες χρεώνονται. 

14.4 Οι χρεώσεις για την παροχή των υπηρεσιών δια¬ 
σύνδεσης θα γίνονται βάσει δίμηνων λογιστικών περιό¬ 
δων. Τα σχετικά παραστατικά θα εκδίδονται εντός 60 ημε¬ 
ρολογιακών ημερών από το τέλος της λογιστικής περιό¬ 
δου κατά την οποία παρασχέθηκαν οι εν λόγω υπηρεσίες 
διασύνδεσης. Τα οφειλόμενα ποσά θα καταβάλλονται 
εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την έκδοση του 
σχετικού παραστατικού. 

14.5 Το σύνολο των χρεώσεων που θα προκύπτουν από 
την παρούσα σύμβαση θα υπολογίζεται και θα εξοφλείται 
σε δραχμές ή και σε Ευρώ και θα προστίθεται ο εκάστοτε 
αναλογών φόρος προστιθέμενης αξίας. 

14.6 Έκαστο συμβαλλόμενο μέρος θα εφαρμόζει και θα 
εισπράττει από τους συνδρομητές του τέλη που θα καθο¬ 
ρίζει το ίδιο. 

Ειδικά για την υπηρεσία επιλογής φορέα (03ιίίθι· 3θΙθο- 
ίίοη) θα εφαρμόζονται τα αναφερόμενα στην παράγραφο 

4. 

14.7 Πιο αναλυτικοί όροι για τους τρόπους μέτρησης, 
ελέγχου, πληρωμής και επίλυσης διαφορών μπορούν να 
προστεθούν κατά την διάρκεια σύναψης σύμβασης με τα 
Συμβαλλόμενα μέρη, μετά από συμφωνία των δύο μερών 
τηρουμένωντων διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας και 
ιδιαίτερα των διατάξεων του άρθρου 2 του Ν. 703/1977 
και της αποφυγής κατάχρησης σχέσης εξάρτησης σε 
εφαρμογή των αρχών του άρθρου 281 ΑΚ. 

15.ΣΥΝΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

15.10 ΟΤΕ μπορεί να παρέχει κατά περίπτωση προς 
τον Συμβαλλόμενο συνεγκατάσταση στα πλαίσια της δια¬ 
σύνδεσης των δικτύων τους, δηλαδή διάθεση - εκμίσθω- 
ση χώρωντου στις εγκαταστάσεις του (όπως σε αίθουσες 
εγκαταστάσεως μηχανημάτων, κ.λπ.), μετά από έγγραφη 
αίτηση του Συμβαλλόμενου. 

Υπάρχουν περιπτώσεις λόγω των δεδομένων χώρων, 
πραγματικών αναγκών του ΟΤΕ, συνθηκών ασφάλειας, 
εγκαταστάσεων κ.λπ. στις οποίες ο ΟΤΕ μπορεί να έχει 
αντικειμενική δυσχέρεια στην παραχώρηση χώρων συνε- 
γκατάστασης. Στις περιπτώσεις αυτές τηρείται η διαδικα¬ 
σία της παραγράφου 7 του άρθρου 9 του ΠΔ 165/1999. 

15.2 Οι χώροι που θα παρέχονται σε Τ.Π. θα αντιμετω¬ 
πίζονται κατά προτεραιότητα, σύμφωνα με τον χρόνο 
αποδοχής από τον ΟΤΕ των διευκρινισμένων αιτήσεων 
για τον ίδιο χώρο. 

15.30 Συμβαλλόμενος θα έχει την ευθύνη των εγκατα¬ 
στάσεων του στην περίπτωση διασύνδεσης στις εγκατα¬ 
στάσεις του ΟΤΕ. 

15.4 Τα θέματα πρόσβασης των εταιριών σε χώρους 
ΟΤΕ για την λειτουργία και την συντήρηση των εγκατα¬ 
στάσεων τους και γενικότερα τα θέματα ασφάλειας των 


εγκαταστάσεων θα αντιμετωπίζονται κατά περίπτωση. 
Συγκεκριμένα, η διαδικασία πρόσβασης προσωπικού, 
ασφάλειας και συντήρησης των εγκαταστάσεων και λοι¬ 
πά, θα αντιμετωπίζονται από τα συμβαλλόμενα μέρη με 
γνώμονα την απρόσκοπτη λειτουργία των εγκαταστάσε¬ 
ων και τη διασφάλιση τους. 

15.5 Κάθε βλάβη ή φθορά που τυχόν προκύψει στο κτί¬ 
ριο ή στις εγκαταστάσεις ΟΤΕ, κατά την εκτέλεση των ερ¬ 
γασιών συνεγκατάστασης, από υπαιτιότητα του αντισυμ¬ 
βαλλομένου του ΟΤΕ, θα αποκαθίσταται άμεσα και απο¬ 
τελεσματικά από τον Συμβαλλόμενο. 

15.6 Ο Συμβαλλόμενος θα πρέπει να υποβάλλει στην 
αρμόδια υπηρεσία εγγράφως όλα τις ηλεκτρικές κατανα¬ 
λώσεις που θα τοποθετήσει στο κτίριο του ΟΤΕ 

Η ηλεκτροπαροχή θα εξασφαλίζεται από το Συμβαλλό¬ 
μενο ή από τον ΟΤΕ κατά περίπτωση σύμφωνα με τους 
σχετικούς κανονισμούς της ΔΕΗ και με δαπάνες του Συμ¬ 
βαλλόμενου. 

15.7 Για την ορθολογική χρήση του χώρου του, ο ΟΤΕ 
θα παρέχει συνεγκατάσταση εφόσον ο όγκος της μεταδι¬ 
δόμενης πληροφορίας στο σημείο διασύνδεσης είναι 
τουλάχιστον 16X2 Μάίΐ/ε. 

15.8 Οιχρησιμοποιούμενες διατάξεις θα τοποθετούνται 
με ευθύνη του Συμβαλλόμενου και μετά από έγκριση του 
ΟΤΕ. 

16. ΤΕΛΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ 

Τα τέλη για τις βασικές και για τις ειδικές υπηρεσίες δια¬ 
σύνδεσης που προσφέρει ο ΟΤΕ αναφέρονται στα προ¬ 
σαρτήματα από I μέχρι VII. 

17. ΑΡΙΘΜΟΔΟΤΗΣΗ 

Ο ΟΤΕ και το Συμβαλλόμενο μέρος θα αλληλοενημερώ- 
νονται σχετικά με τους αριθμούς που τους έχουν χορηγη¬ 
θεί ή θα τους χορηγηθούν βάσει του Εθνικού σχεδίου 
αριθμοδότησης, ώστε να καθίσταται δυνατή η έγκαιρη 
προσαρμογή των δικτύων τους 

18. ΣΗΜΑΤΟΔΟΣΙΑ 

18.1 Η σηματοδοσία μεταξύ του δικτύου του ΟΤΕ και 
του δικτύου του Συμβαλλομένου θα είναι 003Νο7, σύμ¬ 
φωνα με τις πλέον πρόσφατες τεχνικές προδιαγραφές 
του ΟΤΕ που βασίζονται στις πλέον πρόσφατες συστά¬ 
σεις της ιτυ-τ. 

Οι προδιαγραφές των μερών Μθεεαρθ Τγ3Π51θγ ΡβγΙ- 
ΜΤΡ & ΙπΙθ9Γ3ίΘό δθΓνίοθε ΨεθΓ ΡαΠ-ΙδυΡ θα είναι σύμ¬ 
φωνες με τις ανωτέρω τεχνικές προδιαγραφές του ΟΤΕ, 
που βασίζονται στις πλέον πρόσφατες συστάσεις της ΙΤΨ- 
Τ. 

18.2 Ο ΟΤΕ για τη βέλτιστη διαχείριση του δικτύου ση¬ 
ματοδοσίας του, έχει διαθέσιμα εθνικά συζυγή ζεύγη Ση¬ 
μείων Μεταφοράς Σηματοδοσίας (δΤΡ). 

18.3 Ο Συμβαλλόμενος για την μετάδοση της σηματο¬ 
δοσίας, δύναται να χρησιμοποιεί τις ζεύξεις διασύνδε¬ 
σης. Στην περίπτωση αυτή, οι ζεύξεις σηματοδοσίας του 
Συμβαλλομένου θα πρέπει να συνδεθούν με Σημεία Ση¬ 
ματοδοσίας (δΡ) του ΟΤΕ. Όλοι οι διαθέσιμοι προς δια¬ 
σύνδεση κόμβοι του ΟΤΕ, αποτελούν και σημεία σηματο¬ 
δοσίας 

Για να χρησιμοποιηθούν όμως τα δΤΡ του ΟΤΕ, πρέπει 
οι ζεύξεις σηματοδοσίας του Συμβαλλόμενου να προε- 
κταθούν από τα δΡ-ΟΤΕ στα αντίστοιχα δΤΡ-ΟΤΕ, με τη 
χρήση κυκλωμάτων 64Κ0ΙΙ/5, τα οποία θα παρέχονται από 
τον ΟΤΕ. 
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18.4 Στην περίπτωση που ο Συμβαλλόμενος δεν έχει 3ΤΡ: 

• Κάθε σημείο σηματοδοσίας (3Ρ) του συμβαλλόμενου πρέπει να συνδεθεί εις διπλούν με τα αντίστοιχα 3ΤΡ ΟΤΕ τα 
οποία καλύπτουν την περιοχή ευθύνης που βρίσκεται το 3Ρτου Συμβαλλόμενου. 


ΔΙΚΤΥΟ ΟΤΕ 


ΔΙΚΤΥΟ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ 




Στην περίπτωση που ο Συμβαλλόμενος έχει 3ΤΡ: 

• Το 3ΤΡτου συμβαλλομένου πρέπει να συνδεθεί εις διπλούν μετά αντίστοιχα 3ΤΡ ΟΤΕ, τα οποία καλύπτουν την πε¬ 
ριοχή ευθύνης που βρίσκεται το 3ΤΡτου συμβαλλομένου. 


ΔΙΚΤΥΟ ΟΤΕ 


ΔΙΚΤΥΟ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ 




19. ΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ 

19.1 Το δίκτυο του Συμβαλλομένου πρέπει να συγχρο¬ 
νίζεται ως εξής: 

α. Με το δίκτυο του ΟΤΕ σύμφωνα με την αρχή του ιε¬ 
ραρχημένου πιαεΙθΓ 5ΐ3νθ. 

Στην περίπτωση αυτή ο χρονισμός πιαεΙθΓ θα προέρχε¬ 
ται από το δίκτυο ΟΤΕ και η όλη λειτουργία χρονισμού θα 
ανταποκρίνεται στη σύσταση 0.813 ΙΤΙΙ-Τ. 

β. Με πλαισιόχρονη λειτουργία από ρολόι αναφοράς 
(π.χ. ατομικό ρολόι Κελσίου) σύμφωνα με την σύσταση 
της 0.811 της ΙΤίΙ-Τ με μακροπρόθεσμη ακρίβεια της τά- 
ξεωςτου 10". 

19.2 Το ρολόι αναφοράς (ΡΒ3) του ΟΤΕ παρέχει μα¬ 
κροπρόθεσμη ακρίβεια της τάξεως του 5*10 12 . 

19.3 Μετά από σχετική συμφωνία ο ΟΤΕ θα μπορεί να 
παραδίδει σήμα συγχρονισμού το οποίο θα έχει μακρο¬ 
πρόθεσμη σταθερότητα της τάξεως του 10Ί1 και θα είναι 
σύμφωνο με τη σύσταση 0823 της ΙΤΙΙ-Τ αναφορικά με το 
]ίίΐΘΓ και \Λ/3πάθΐ·. Σε περίπτωση βλάβης η ακρίβεια συγ¬ 
χρονισμού στα σημεία διασύνδεσης δεν θα υπερβαίνει το 
4,6*1 θ' 6 . 

19.4 Ο συγχρονισμός θα διανέμεται από τους κόμβους 
του ΟΤΕ στα σημεία διασύνδεσης, μέσω σημάτων 2,048 
Μόίί/ε ή 2,048 ΜΗζ. 

19.5 Εάν τα συστήματα 2,048Μόίί/3 δρομολογούνται 
μέσω 3ϋΗ, ο ΟΤΕ θα παραδίδει το σήμα συγχρονισμού 
στα 2,048 ΜΗζ, σύμφωνα με τη σύστασης 0703 (παρά¬ 
γραφος 10) της ΙΤίΙ-Τ. 


Στην περίπτωση αυτή, υπό κανονικές συνθήκες λει¬ 
τουργίας, η μακροπρόθεσμη σταθερότητα θα είναι καλύ¬ 
τερη του 10 ", ενώ στη περίπτωση βλάβης (απώλειας συγ¬ 
χρονισμού) η ακρίβεια θα είναι της τάξεως του 4,6*10 6 . 

20. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

20.1 Οι απαιτήσεις ποιότητας λειτουργίας και τα χαρα¬ 
κτηριστικά των διεπαφών των ζεύξεων/σημείων διασύν¬ 
δεσης θα είναι σύμφωνα με τις διεθνείς συστάσεις ΙΤΙΙ-Τ, 
ΕΤ3Ι και τις αντίστοιχες τεχνικές προδιαγραφές του ΟΤΕ, 
οι οποίες και βασίζονται στις παραπάνω συστάσεις. 

Τα θέματα προστασίας των ζεύξεων διασύνδεσης από 
τυχαία καταστροφή ή βλάβη θα αντιμετωπίζονται στα 
πλαίσια των αντιστοίχων διεθνών συστάσεων ΙΤίΙ-Τ, ΕΤ3Ι 
και προδιαγραφών του ΟΤΕ για θέματα προστασίας και 
ασφάλειας. 

20.2 Οι ηλεκτρικές διεπαφές για την ψηφιακή παροχή 
2,048Μόίί/5 θα είναι σύμφωνες με την σύσταση 0.703 της 
ΙΤυ-Τ. Η αντίσταση στις εισόδους/εξόδους των γραμμών 
2,048Μόίί/5 θα είναι 75 Οάπι και σε ορισμένες περιπτώ¬ 
σεις μπορεί να είναι 120 ΟΗγπ. 

20.3 Η οργάνωση του πλαισίου (Ιγβπιθ) της ψηφιακής 
παροχής 2,048ΜόίΙ/3 θα βασίζεται σε κανάλια των 
64Ι<όίί/5 που θα είναι δομημένα σύμφωνα με τις συστά¬ 
σεις 0.703 και 0.704. 

20.4 Η σηματοδοσία μεταξύ των κόμβων των δικτύων 
ΟΤΕ και Συμβαλλομένου θα είναι 0037 και θα συμφωνεί 
με τις σχετικές προδιαγραφές του ΟΤΕ που βασίζονται 
στις αντίστοιχες διεθνείς συστάσεις της ΙΤΨ-Τ. 
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20.5 Οι τεχνικές προδιαγραφές ΟΤΕ που σχετίζονται με 
την καλή λειτουργία και συνεργασία των δύο δικτύων, θα 
παρέχονται στο Συμβαλλόμενο μετά την παραλαβή της 
διευκρινισμένης παραγγελίας. 

21. ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΔΙΚΤΥΟΥ 

Τόσο ο ΟΤΕ όσο και ο Συμβαλλόμενος θα πρέπει στα 
πλαίσια της διασύνδεσης των Δικτύων τους να εγγυώνται 
και να προστατεύουν με πρακτικά μέτρα την ακεραιότητα 
του δικτύου της άλλης πλευράς, ώστε να εξασφαλίζεται η 
απρόσκοπτη λειτουργία των διασυνδεδεμένων Δικτύων. 

22. ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ Η ΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 

Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε από τους Συμβαλλο- 
μένους αποφασίσει να προχωρήσει σε αλλαγές στο Δί¬ 
κτυο του ή στη χρησιμοποιούμενη τεχνολογία, οι οποίες 
μπορεί να επηρεάσουνταδιασυνδεόμενα Δίκτυα, θα πρέ¬ 
πει να ενημερώσει εγκαίρως την άλλη πλευρά. Στην ενη¬ 
μέρωση αυτή θα περιλαμβάνονται τεχνικές λεπτομέρειες 
και πληροφορίες των σκοπούμενων αλλαγών. Εάνη πλευ¬ 
ρά η οποία λαμβάνει γνώση των αλλαγών αυτών, κρίνει 
απαραίτητη την πραγματοποίηση αλλαγών στο Δίκτυο 
της ή στα συστήματα της, ώστε να εξασφαλιστεί η απρό¬ 
σκοπτη Διασύνδεση των Δικτύων, το κόστος των αλλαγών 
αυτών θα επωμισθεί η πλευρά που προκάλεσε τις αλλα¬ 
γές αυτές. 

23. ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ 

Ως αποτέλεσμα του συνεχούς εκσυγχρονισμού του δι¬ 
κτύου του, ο ΟΤΕ εφαρμόζει βελτιωμένες τεχνικές και νέ¬ 
ες τεχνολογίες, ώστε να ανταποκρίνεται στις εξελίξεις 
των Διεθνών εΙαηάαΓάε ΕΤ5Ι και ΙΤυ-Τ. Αυτό μπορεί να 
έχει επίδραση στις υπηρεσίες Διασύνδεσης και στα ση¬ 
μεία Διασύνδεσης (π.χ. περιορισμός των κέντρων μετα¬ 
γωγής τα οποία λειτουργούν στο δίκτυο του). 

Ο ΟΤΕ θα ειδοποιεί τον Συμβαλλόμενο για τις παραπά¬ 
νω αλλαγές εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος. 

24. ΑΚΥΡΩΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ 

Τα τέλη ακύρωσης αιτήματος πρέπει να είναι ανάλογα 
με τη ζημία η οποία προκαλείται στον ΟΤΕ από αυτή. 

25. ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ 

Ο ΟΤΕ δικαιούται να απαιτήσει ανέκκλητη εγγυητική 
επιστολή τραπέζης η οποία λειτουργεί στην Ελλάδα και 
είναι αποδεκτή από τον ΟΤΕ, ή εγγύηση από τη μητρική 
εταιρία ή παρόμοιο τύπο εγγύησης για την εξόφληση 
όλων των ποσών που οφείλονται στον ΟΤΕ για την παρο¬ 
χή των υπηρεσιών διασύνδεσης, σύμφωνα με την παρού¬ 
σα σύμβαση. 

Ο ΟΤΕ, αν ζητηθεί από τον Συμβαλλόμενο, προσφέρει 
αντίστοιχης μορφής εξασφάλιση. 

26. ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ 

26.1 Τα Συμβαλλόμενα μέρη δεσμεύονται να εξασφαλί¬ 
ζουν τον εμπιστευτικό χαρακτήρα των πληροφοριών που 
λαμβάνουν, όταν οι πληροφορίες αυτές έχουν χαρακτη- 
ρισθεί εμπιστευτικές από το άλλο μέρος. 

Η ανωτέρω διάταξη δεν ισχύει αναφορικά για πληρο¬ 
φορίες που: 

• νόμιμα αποκτήθηκαν από οποιοδήποτε τρίτο μέρος 
χωρίς την επιβολή οποιουδήποτε περιορισμού σχετικά με 
την αποκάλυψη ή/και τη χρησιμοποίηση τους. 

• καθίστανται δημοσίως διαθέσιμες ή παρέχονται υπο¬ 
χρεωτικά στις Δημόσιες Αρχές σύμφωνα με την ισχύουσα 
νομοθεσία. 

26.2 Αναφορικά με οποιαδήποτε γνωστοποίηση πληρο¬ 


φοριών, τα συμβαλλόμενα μέρη υποχρεούνται να προ¬ 
στατεύουν τον εμπιστευτικό χαρακτήρα των εν λόγω πλη¬ 
ροφοριών, στο μέγιστο δυνατό βαθμό. Οι εμπιστευτικές 
πληροφορίες θα χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τους 
σκοπούς για τους οποίους αρχικά διατέθηκαν ή/και για να 
επιτρέψουν στα Συμβαλλόμενα μέρη να εκπληρώσουν τις 
υποχρεώσεις τους στα πλαίσια της σύμβασης ή/και να 
διεκδικήσουντα δικαιώματα τους από τη σύμβαση. 

26.3 Οι εμπιστευτικές πληροφορίες δεν θα διατίθενται, 
παρά μόνο στα αρμόδια στελέχη των Συμβαλλομένων με¬ 
ρών, στα οποία οι πληροφορίες αυτές είναι απαραίτητες 
για την εκπλήρωση του έργου τους, όπως αυτό απορρέει 
από την παρούσα. 

26.4 Ο Συμβαλλόμενος θα τηρεί τους κανόνες προστα¬ 
σίας δεδομένων σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και 
τις διατάξεις της Οδηγίας 97/66/ΕΚ (Αριθμ. I 24/1) περί 
επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 
και προστασίας της ιδιωτικής ζωής στον τηλεπικοινωνια¬ 
κό τομέα. 

26.5 Οι διατάξεις που αφορούν στην εμπιστευτικότητα 
των πληροφοριών θα ισχύουν για πέντε (5) έτη μετά την 
διακοπή ή τη λήξη της σύμβασης. 

26.6 Ο Συμβαλλόμενος θα χρησιμοποιεί τις πληροφο¬ 
ρίες τις οποίες λαμβάνει μόνο για τον σκοπό για τον οποίο 
παρασχέθηκαν και δεν πρέπει να τις παρέχει σε άλλες 
υπηρεσίες, σε θυγατρικές του εταιρίες ή σε εταίρους, 
στους οποίους οι πληροφορίες αυτές θα παρείχαν αντα¬ 
γωνιστικό πλεονέκτημα. 

27. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

Τα Συμβαλλόμενα μέρη θα εκπληρώνουν τις υποχρεώ¬ 
σεις τους σύμφωνα με την παρούσα σύμβαση, με την ικα¬ 
νότητα και την επιμέλεια που αναμένονται από έναν φο¬ 
ρέα τηλεπικοινωνιών. Έκαστο Συμβαλλόμενο μέρος θα 
είναι υπεύθυνο για ζημίες που προξενεί στο άλλο Συμ¬ 
βαλλόμενο μέρος, σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία. 

28. ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ 

28.1 Ο ΟΤΕ και ο Συμβαλλόμενος δεν θα είναι υπεύθυ¬ 
νοι έναντι του άλλου για τυχόν μη-συμμόρφωση ή αδυνα¬ 
μία συμμόρφωσης προς οποιαδήποτε διάταξη της σύμ¬ 
βασης, εάν τέτοια αδυναμία οφείλεται σε ανωτέρα βία ή 
τυχηρό. 

28.2 Ο ΟΤΕ και ο Συμβαλλόμενος δεν θα θεωρείται ότι 
παραβιάζουντην παρούσα σύμβαση ή ότι είναι υπεύθυνοι 
προς τον άλλο Συμβαλλόμενο για τυχόν καθυστέρηση 
της εκτέλεσης ή της μη-εκτέλεσης τυχόν υποχρέωσης 
που απορρέει από την παρούσα (και ο χρόνος εκτέλεσης 
θα παρατείνεται αντίστοιχα), εάν και στο μέτρο που η κα¬ 
θυστέρηση αυτή οφείλεται σε ανωτέρα βία ή τυχηρό. 

28.3 Ο ΟΤΕ και ο Συμβαλλόμενος υποχρεούνται να ενη¬ 
μερώνουν το άλλο Συμβαλλόμενο μέρος σχετικά με την 
αιτία ανωτέρας βίας και την αναμενόμενη διάρκεια και το 
βαθμό της αδυναμίας τους να εκπληρώσουν τις υποχρε¬ 
ώσεις τους συνεπεία αυτής. Όταν η αιτία της ανωτέρας 
βίας μεταβληθεί ή πάψει να υφίσταται, το Συμβαλλόμενο 
μέρος που επηρεάζεται από την ανωτέρα βία, θα ενημε¬ 
ρώσει αμέσως το άλλο Συμβαλλόμενο μέρος σχετικά. 

28.4 Εάν, συνεπεία ανωτέρας βίας, επηρεασθεί η δυνα¬ 
τότητα εκτέλεσης υποχρεώσεωντου Συμβαλλομένου μέ¬ 
ρους που υφίσταται την ανωτέρα βία, τότε το μέρος αυτό 
θα συνεχίσει να εκπληρώνει τις υποχρεώσεις εκείνες που 
δεν επηρεάζονται από αυτή. 
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28.5 Ο ΟΤΕ και ο Συμβαλλόμενος, σε περίπτωση κατα¬ 
στροφικής βλάβης του δικτύου ή σε εξαιρετικές περιπτώ¬ 
σεις ανωτέρας βίας όπως ακραίες καιρικές συνθήκες, 
σεισμοί, πλημμύρες, κεραυνοί ή πυρκαγιές θα καταβάλ¬ 
λουν κάθε προσπάθεια για να διατηρείται η παρεχόμενη 
υπηρεσία στο ανώτατο δυνατό επίπεδο ώστε να αντιμε¬ 
τωπίζονται τυχόν προτεραιότητες που έχει θέσει το Κρά¬ 
τος σ’ αυτές ειδικά τις περιστάσεις. 

29. ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΣΕ ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ 

29.1 Ο ΟΤΕ και ο Συμβαλλόμενος δεν δικαιούνται να με¬ 
ταβιβάσουν οποιοδήποτε δικαίωμα ή υποχρέωση τους, 
που απορρέει από την παρούσα, σετρίτο μέροςχωρίςτην 
προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση του άλλου Συμβαλ- 
λομένου μέρους. 

29.2 Τα Συμβαλλόμενα μέρη διατηρούν το δικαίωμα να 
μεταβιβάζουν τα συμβατικά τους δικαιώματα και υποχρε¬ 
ώσεις σε άλλη επιχείρηση του ιδίου ομίλου στον οποίο 
ανήκουν, υπό την προϋπόθεση ότι οι σχετικές άδειες με¬ 
ταβιβάζονται στην εν λόγω επιχείρηση και ότι αυτή η επι¬ 
χείρηση αναλαμβάνει όλες τις συμβατικές υποχρεώσεις 
και ευθύνες του μέρους που τις μεταβιβάζει. 

30. ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ 

30.1 Οποιοδήποτε έκτων Συμβαλλομένων μερών δύνα- 
ται, κατόπιν εγγράφου σχετικής ειδοποίησης και με την 
επιφύλαξη της παραγράφου 32, να ζητήσει αναθεώρηση 
της σύμβασης σύμφωνα μετά οριζόμενα στην σχετική Ελ¬ 
ληνική νομοθεσία και ιδιαίτερα εάν: 

• Προκύψει ουσιαστική αλλαγή (συμπεριλαμβανομέ- 
νης και της επιβολής από τη Ρυθμιστική Αρχή), που 
επηρεάζει ή ευλόγως θεωρηθεί ότι επηρεάζει την 
εμπορική ή την τεχνική βάση της παρούσας. 

• Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις που απορρέουν 
από την παρούσα σύμβαση μεταβιβασθούν από το 
άλλο συμβαλλόμενο μέρος, εκτός εάν δεν απαιτείται 
προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση σύμφωνα με 
την υποπαράγραφο 29.2 

30.2 Η ειδοποίηση αναθεώρησης θα καταγράφει κατά 
μη δεσμευτικό τρόπο και στο μέτρο του δυνατού, τα θέ¬ 
ματα που πρέπει να συζητηθούν μεταξύ των μερών. 

30.3 Σε περίπτωση αδυναμίας συμφωνίας επί αναθεώ¬ 
ρησης θα εφαρμόζεται η διαδικασία της παραγράφου 7 
του άρθρου 9 του ΠΔ 165/1999. 

31. ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Η παρούσα προσφορά ισχύει από τη δημοσίευση της 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

32. ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ 

Με την επιφύλαξη των δικαιωμάτων των δύο μερών, σε 
περίπτωση που ένα Συμβαλλόμενο μέρος δεν τηρεί τις 
υποχρεώσεις που απορρέουν από την παρούσα σύμβαση, 
τότε το άλλο μέρος δύναται με έγγραφη ειδοποίηση να τά¬ 
ξει προθεσμία ενός (1) μηνάς για συμμόρφωση προς τις 
υποχρεώσεις του, άλλως θα καταγγείλει τη σύμβαση. Η 
διαδικασία καταγγελίας της σύμβασης θα είναι σύμφωνη 
με την εκάστοτε ισχύουσα εθνική και κοινοτική νομοθεσία. 

33. ΔΑΠΑΝΕΣ 

Με εξαίρεση των όσων προβλέπονται ρητά από την πα¬ 
ρούσα, έκαστο Συμβαλλόμενο μέρος αναλαμβάνει τις δι¬ 
κές του νομικές, λογιστικές και άλλες δαπάνες, που αφο¬ 
ρούν στην προετοιμασία της διαπραγμάτευσης και της 
εκτέλεσης της σύμβασης και τυχόν άλλης συμφωνίας 
που ενδεχομένως προκύπτει ή αναφέρεται σ’ αυτή. 


34. ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ - ΙΣΧΥΟΝ ΔΙΚΑΙΟ 

34.1 Τα Συμβαλλόμενα μέρη αναλαμβάνουν την υπο¬ 
χρέωση να καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για 
την επίλυση τυχόν διαφορών και τυχόν διαφωνιών που 
προκύπτουν από την ερμηνεία και την υλοποίηση της πα¬ 
ρούσας. 

34.2 Η παρούσα σύμβαση (και τυχόν διαφορά, αντιδι¬ 
κία, δικαστική ενέργεια ή απαιτήσεις οποιοσδήποτε φύ¬ 
σης, που προκύπτουν από την ή με οποιονδήποτε τρόπο 
με την παρούσα σύμβαση και τη διατύπωση της) θα διέ- 
πεται από την εθνική και κοινοτική νομοθεσία σύμφωνα με 
τις οποίες και θα ερμηνεύονται. 

34.3 Με την επιφύλαξη των διατάξεων περί αρμοδιοτή¬ 
των της ΕΕΤΤ, αρμόδια για την τελική επίλυση διαφορών 
είναι τα Δικαστήρια της Αθήνας, που εφαρμόζουν το Ελ¬ 
ληνικό Δίκαιο. 

35. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

Για πληροφορίες σχετικά με το παρόν Υπόδειγμα Προ¬ 
σφοράς Διασύνδεσης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να 
απευθύνονται: 

ΟΤΕΑ.Ε. 

Δ/νση Ανταγ. & Διαχ. Τηλεπ. Παροχών 

Τμήμα Διασύνδεσης Δικτύων 

Κηφισίας 99, Τ.Κ. 151 81 

Μαρούσι, Αθήνα 

Ραχ: 611 8001 


ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ I 

ΤΕΛΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ 
1. Βασικές υπηρεσίες διασύνδεσης του ΟΤΕ 
Α. Τερματισμός κίνησης από το δίκτυο του Συμβαλλο- 
μένου στο δίκτυο του ΟΤΕ (ΙθπτιΙη3ΐίοη) 

ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΛΗΣΕΩΝ 

Χρέωση Ανά Λεπτό - Χρέωση Ανά Λεπτό - 
Περίοδος Αιχμής Περίοδος Εκτός Αιχμής 



(ευρωλεπτά) 

(ευρωλεπτά) 

ίοσαΙ 

0,88 

0,57 

δίπρίθ ΤΓ3Π5ΙΙ 

1,41 

0,92 

ΟουόΐΘΤΓαηείΐ 

1,76 

1,14 


Η περίοδος αιχμής καλύπτει το διάστημα από 8:00 π.μ. 
έως 22:00 μ. μ., για όλες τις ημέρες της εβδομάδας, χωρίς 
εξαίρεση. Η περίοδος εκτός των ανωτέρω χρονικών 
ορίων, χαρακτηρίζεται ως περίοδος εκτός αιχμής. 

Β. Διαβίβαση κλήσεων από το δίκτυο του Συμβαλλομέ- 
νου σε δίκτυο τρίτου Τ.Π., μέσω του δικτύου του ΟΤΕ 

(ΐΓ3Π5ίΙ) 

ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΚΛΗΣΕΩΝ 

Χρέωση Ανά Λεπτό - Χρέωση Ανά Λεπτό - 
Περίοδος Αιχμής Περίοδος Εκτός Αιχμής 

_ (ευρωλεπτά) _ (ευρωλεπτά) 

ΒίπρΙθ ΤΓ3Π5ΙΙ 0,75 0,49 

ΟουόΐΘΤΓαηείΐ 1,16 0,75 

Η περίοδος αιχμής καλύπτει το διάστημα από 8:00 π.μ. 
έως 22:00 μ. μ., για όλες τις ημέρες της εβδομάδας, χωρίς 
εξαίρεση. Η περίοδος εκτός των ανωτέρω χρονικών 
ορίων, χαρακτηρίζεται ως περίοδος εκτός αιχμής 
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Γ. Συλλογή κλήσεων από το δίκτυο του ΟΤΕ (εκκίνηση 
κλήσεων από το δίκτυο του ΟΤΕ στο δίκτυο του Συμ¬ 
βαλλόμενου), μέσω της χρήσης Κωδικού Επιλογής 
Φορέα (ΟαπΊθΐ-δθΙθοίίοη). 

ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΛΗΣΕΩΝ 

Χρέωση Ανά Λεπτό - Χρέωση Ανά Λεπτό - 
Περίοδος Αιχμής Περίοδος Εκτός Αιχμής 



(ευρωλεπτά) 

(ευρωλεπτά) 

ΕοσσΙ 

0,88 

0,57 

ΒίηρΙθ ΤΓ3Π5ΙΙ 

1,41 

0,92 

0θυάΐΘΤΓ3Π5ίί 

1,76 

1,14 


Η περίοδος αιχμής καλύπτει το διάστημα από 8:00 π. μ. 
έως 22:00 μ.μ., για όλεςτις ημέρες της εβδομάδας, χωρίς 

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ II 

ΤΕΛΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ 


εξαίρεση. Η περίοδος εκτός των ανωτέρω χρονικών 
ορίων, χαρακτηρίζεται ως περίοδος εκτός αιχμής 

2. ΔΙΕΘΝΗΣ ΚΙΝΗΣΗ 

Α. Τερματισμός κίνησης από το Δίκτυο του Συμβαλλομέ- 
νου, σε δίκτυα άλλων χωρών, μέσω του δικτύου του ΟΤΕ. 

Τα τέλη διασύνδεσης που αφορούν διεθνή κίνηση κα¬ 
θορίζονται μετά από συμφωνία μεταξύ ΟΤΕ και Συμβαλ- 
λομένου 

Β. Τερματισμός Κίνησης από τα δίκτυα άλλων χωρών, 
στο δίκτυο του Συμβαλλομένου, μέσω του δικτύου του 
ΟΤΕ. 

Τα τέλη διασύνδεσης που αφορούν διεθνή κίνηση κα¬ 
θορίζονται μετά από συμφωνία μεταξύ ΟΤΕ και Συμβαλ¬ 
λομένου 


Α. Οι υπηρεσίες εκτάκτου ανάγκης και οι αντίστοιχοι αριθμοί κλήσεων είναι οι 
εξής: 


• (100) Αστυνομία 

• (108) Αμεση Επέμβαση Λιμενικού Σώματος 

• (112) Ευρωπαϊκός Αριθμός Εκτάκτου Ανάγκης 

• (166) ΕΚΑΒ 

• (191) Συντονιστικό Κέντρο Πυρκαγιών 

• (199) Πυροσβεστική 


Για τη πρόσβαση στις παραπάνω υπηρεσίες ο Συμβαλλόμενος θα καταβάλλει στον ΟΤΕ 
τα εξής : 

Τέλος πρόσβασης: 9 Δρχ. 


Β. Κλήσεις σε 3-ψήφιες ή 4-ψήφιες υπηρεσίες 

Τα αναφερόμενα στην παρούσα παράγραφο ισχύουν με την επιφύλαξη της έκδοσης του 
νέου Εθνικού Σχεδίου Αριθμοδότησης και για το διάστημα μέχρι την εφαρμογή του. 


ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕ 3-ΨΗΦΙΟΥΣ ΚΑΙ 4-ΨΗΦΙΟΥΣ 
ΑΡΙΘΜΟΥΣ ΚΛΗΣΕΩΝ 


Αριθμός Κλήσης 

Παρεχόμενη Υπηρεσία 

102 

Εφημ. Φαρμακεία Προαστίων 

106 

Εφημ. Νοσοκομεία 

107 

Εφημ. Φαρμακεία Αθηνών -Πειραιώς 

111 

ΟΠΑΠ 

115 

Χρηματιστήριο-Ομόλογα 

119 

Πληροφορίες Χρηματιστηρίου-Μετοχών- 
Συναλλάγματος 

140 

Δελτίο Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης 

141 

Ώρα 

142 

Τηλέφωνα Λεωφορείων 

143 

Δρομολόγια Πλοίων 

144 

Δρομολόγια Ολυμπιακής Αεροπορίας 

145 

Δρομολόγια Σιδηροδρόμων Εσωτερικού 

147 

Δρομολόγια Σιδηροδρόμων Εξωτερικού 

148 

Μετεωρολογικό Δελτίο Αττικής 
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149 

Μετεωρολογικό Δελτίο Χώρας Πλην Αττικής 

169 

Οδηγίες Διεθνούς Επικοινωνίας 

180 

ΚΤΕΟ 

181 

Θέατρα Αθηνών 

1145 

Λαϊκό Λαχείο-Εθνικό Λαχείο 

1148 

Ιππόδρομος 

1602 

Εφημερεύοντα Ιατρεία Αττικής 

151 

Αγγελία Υπεραστικών Συνδιαλέξεων 
Εσωτερικού 

155 

Τηλεγραφήματα Εσωτερικού 

158 

Αγγελία Πληροφοριών Ραδιοσυνδιαλέξεων 

161 

Αναγγελία Συνδιαλέξεων Εξωτερικού 

165 

Τηλεγραφήματα Εξωτερικού 

182 

Αφύπνιση Υπόμνηση 

187 

Πληροφορίες Επικοινωνιών Τέλεξ 

1502 

Εξυπηρέτηση Του Πολίτη 

121 

Αναγγελία Βλάβης Τηλεφ. Σύνδεσης 

122 

Αναγγελία Βλάβης Σύνδεσης Τέλεξ 

124 

Βλάβες Καρτοτηλεφώνων 

129 

Βλάβες Ιδιωτικών Συνδρομητικών Κέντρων 

134 

Κέντρο Τηλεφ. Εξυπηρέτησης 

1500 

Μεγάλοι Πελάτες 

1899 

Υπηρεσίες Προσωπικού Τηλεφωνητή 

1965 

Βλάβες Ηεΐΐ&εοοιη 


Τα τέλη πρόσβασης και χρήσης στις παραπάνω ειδικές 3-ψήφιες ή 4-ψήφιες υπηρεσίες του ΟΤΕ 
ή στις ειδικές υπηρεσίες τρίτων μερών που είναι προσπελάσιμες μέσω του δικτύου του ΟΤΕ, 
είναι: 



Τέλος αποκατάστασης 

Χρέωση Ανά Λεπτό 


(Δρχ) 

(Δρχ) 

Πρόσβαση σε 3-ψήφιες 4- 
ψήφιες υπηρεσίες 

18 

9 
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Γ. Πληροφορίες τηλεφωνικού καταλόγου (131) 

Τα τέλη πρόσβασης στην υπηρεσία τηλεφωνικού κατα¬ 
λόγου του ΟΤΕ είναι 50 Δρχ. Τα συγκεκριμένα τέλη πρό¬ 
σβασης θα επαναπροσδιορισθούν σε περίπτωση που 
αποφασισθεί ο επιμερισμός του κόστους παροχής της 
Καθολικής Υπηρεσίας. 

Εναλλακτικά ο Συμβαλλόμενος μπορεί να προσφέρει 
πρόσβαση στους πελάτες του μέσω των ειδικών οπτικών 
δίσκων (Ωϋ ΒΟΜε) με τους ονομαστικούς/επαγγελματι¬ 
κούς καταλόγους όλης της χώρας. Για την χρησιμοποίη¬ 
ση αυτής της δυνατότητας απαιτείται ξεχωριστή συμφω¬ 
νία. 

Δ. Άλλες Υπηρεσίες 

Η πρόσβαση σε νέες υπηρεσίες ή σε υπηρεσίες που δεν 
περιλαμβάνονται στις παραπάνω παραγράφους είναι 
αντικείμενο ξεχωριστής διαπραγμάτευσης. Τα σχετικάτι- 
μολόγια γνωστοποιούνται στην ΕΕΤΤ, η οποία τα εγκρίνει 
κατόπιν σχετικού ελέγχου ή κατόπιν τροποποίησης αν 
κριθεί αναγκαίο. 

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ III 

Α. ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΙΝ ΤΟΥ ΟΤΕ 

Τατέλη πρόσβασης στο δίκτυο ΙΝ του ΟΤΕ (ίΓθθρόοπΘ, 
οηθρόοηθ, κ.λπ.) καθορίζονται με βάση τα κατά περί¬ 
πτωση τιμολόγια για τον τερματισμό κλήσης Τα τιμολό¬ 
για αυτά ενδέχεται να τροποποιηθούν μετά από έγκριση 
της ΕΕΤΤ σχετικού αιτήματος του ΟΤΕ, όπου στοιχειο- 
θετείται η ειδική χρέωση για την πρόσβαση στις υπηρε¬ 
σίες αυτές. 

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ VIII 


ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ IV 
ΤΕΛΗ ΚΟΜΒΩΝ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ 
Τατέλη ανά κόμβο και ανά ψηφιακή παροχή 2Μόίί/ε θα 
είναι: 

ΤΕΛΗ Εφάπαξ Χρέωση Ετήσια Χρέωση 

ΑΝΑ ΚΟΜΒΟ _ (Δρχ.) _ (Δρχ.) 

Ανά παροχή 2 Μόίίε 2.200.000 1.800.000 

(μέχρι 16 παροχές) 

Ανά παροχή 2 Μόίίε 1.500.000 1.000.000 

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ V 
ΣΗΜΑΤΟΔΟΣΙΑ 

Τατέλη σηματοδοσίας είναι τα εξής: 

Α. Ανά κανάλι σηματοδοσίας 64 Κόίί/ε: 450.000 Δρχ. 
ετησίως 

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ VI 
Μισθωμένες Γραμμές 

Τα μηνιαία τέλη για μισθωμένες γραμμές για τις υπηρε¬ 
σίες διασύνδεσης (πλέον του τέλους σύνδεσης ή μετα¬ 
φοράς που αναφέρεται στο σχετικό τιμοκατάλογο λιανι- 
κώντιμώντου ΟΤΕ) είναι τα εξής: 

Για γραμμή 64 Κόίί/ε μέχρι 5 χιλιόμετρα - 80 ευρωλεπτά. 
Για γραμμή 2 Μόίί/ε μέχρι 5 χιλιόμετρα - 350 ευρωλεπτά. 
Για γραμμή 34 Μόίί/ε μέχρι 2 χιλιόμετρα - 1800 ευρωλε¬ 
πτά. Για γραμμή 34 Μόίί/ε μέχρι 5 χιλιόμετρα - 2600 ευ¬ 
ρωλεπτά 

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ VII 
ΣΥΝΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

Τα τέλη συνεγκατάστασης σε χώρους του ΟΤΕ αποτε¬ 
λούν αντικείμενο ξεχωριστής εμπορικής διαπραγμάτευ¬ 
σης με τον Συμβαλλόμενο. 


ΠΙΝΑΚΑΣ I 




ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΟΤΕ 


ΠΕΡΙΟΧΕΣ 

ΚΟΜΒΟΙ ΠΟΥ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΝΟΥΝ ΚΙΝΗΣΗ ΕΝΤΟΣ ΚΑΙ 
ΕΚΤΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΟΙ 
ΑΡΙΘΜΟΙ ΚΛΗΣΕΩΝ 
ΠΕΡΙΟΧΗΣ 

ΑΘΗΝΑ & ΠΡΟΑΣΤΙΑ 

• 

• 

• 

Τ&ΓκΙαπι Ρέντης - Ταηάεηι Ακρόπολη 

Ταηάειη Κωλλέτης - Ταπόεηι Αρης 

Ταπάειη Αλεξάνδρα - Ταηάειη Αλυσίδα 

01,029 

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 

* 

• 

Χαλκίδα 

Λιβαδειά 

022, 023, 026 

Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ 

• 

• 

Μυτιλήνη 

Ρόδος 

024, 025, 027, 028 

ΒΔ ΕΛΛΑΔΑ 

• 

• 

Άρτα 

Ιωάννινα 

065, 066, 068 

ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 

* 

• 

Σκιαγιοπούλειο Πατρών 

Πέλοπας - Πατρών 

061,062,063,064,067, 069 

ΚΕΝΤΡΙΚΗ & Ν. 
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 

• 

• 

Λαγοπάτη Τρίπολης 

Καλαμάτα 

071,072, 073,074,075, 079 

ΚΡΗΤΗ 

• 

• 

Αριάδνη Ηρακλείου 

Θέρισσος Ηρακλείου 

081,082, 083,084, 089 

ΘΕΣΣΑΛΙΑ & ΛΥΤ. 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 

• 

• 

Μεταμόρφωση Λάρισας 

Φιλελλήνων Λάρισας 

041,042,043,044,046,049 

ΘΕΣ/ΝΙΚΗ & 

ΠΡΟΑΣΤΙΑ 

• 

• 

Ερμου Θεσ/νίκης 

Αμπελόκηποι Θες/νίκης 

031,039 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 

• 

• 

Σέρρες 

Βέροια 

032, 033, 034, 035, 037, 038 

ΒΑ ΕΛΑΑΔΑ 

• 

• 

Φίλιππος Καβάλας 

Πέργαμος Καβάλας 

051,052, 053,054, 055,059 
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ΠΙΝΑΚΑΣ II 

ΚΟΜΒΟΙ ΠΟΥ ΔΙΕΚΠΕΡ ΑΙΩΝ Ο ΥΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ 



41 (ΙΛΙΣΟΣ 

4 2 ΠΑΓΚΡΑΤΙ 
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43 

ΒΥΡΩΝΑΣ 

Αγ. Αρτέμιος 

44 

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ 


45 

ΑΡΗΣ 


46 

ΔΑΓΚΛΗ 


.47 

48 

ΠΑΤΗΣΙΑ 


ΒΟΥΛΑ 

Βουλιαγμένη, Βάρκιζα, Γλυφάδα 

49 

ΑΚΡΟΠΟΛΗ 

Νέος Κόσμος 

50 

ΙΠΠΟΔΡΟΜΟΣ 

] 

51 

ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 

| 

52 

ΚΑΛΛΙΘΕΑ 

! 

53 

ΤΕΡΨΙΘΕΑ 


54 

ΔΑΦΝΗ 


55 

ΚΑΛΑΜΑΚΙ 


56 

ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ 


57 

ΧΑΛΚΙΔΑ 

[221] 

58 

ΛΟΥΤΡΑ ΑΙΔΗΨΟΥ 

[226] Μανιούδι[227] Ψαχνά[228] 

59 

ΕΡΕΤΡΙΑ 

[229] * Κύμη[222] Αλιβέρ.[223] Κάρυστος[224] 

60 

ΛΑΜΙΑ 

[231] Δομοκΰς[232] Μακρακώμη[236] 

61 

ΑΤΑΛΑΝΤΗ 

[233] Αμφίκλεια[234] 

62 

ΚΑΜΕΝΑ ΒΟΥΡΛΑ 

[235] Στυλίδα[238] 

63 

ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ 

[237] 

64 

ΡΟΔΟΣ 

[241] Τήλος, Χάλκη, Σύμη, Μεγίστη 

65 

ΣΓΟΥΡΟΥ 

[241] Αφάντου, Κολύμπια, Φαληράκι, Ψίνθος 

66 

ΙΑΛΥΣΣΟΣ 

[241] Σορωνή, Μαριτσά, Παραδείσι, Καλαβάρδα 

67 

ΚΩΣ 

[242] 

68 

ΚΑΛΥΜΝΟΣ 

[243] Λέρος[247] 

.69 

ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ 

[244] Σάλακος[246] 

70 

ΚΑΡΠΑΘΟΣ 

[245] 

71 

ΜΥΤΙΛΗΝΗ 

[251] 

72 

ΚΑΛΛΟΝΗ 

[253] Αγιάσος[252] 

73 

ΜΥΡΙΝΑ 

[254] 

.74 

ΛΕΙΒΑΔΙΑ 

[261] Αλίαρτος[268] 

.75 

ΟΙΝΟΦΥΤΑ 

[262] Δήλεσι, Αγ.Θωμάς, Τανάγρα, Σχηματάρι 

76 

ΘΗΒΑ 

[262] Ερυθρές, Βάγια, Θεστπές, Μαυρομάτι, 



Ελεώνας, Λεύκτρα, Νεοχωράκι, Ασωττιά, Μουρίκι, 



Πλαταιές, Κοπταρέλι - Βίλια[263] ΔόμβραιναΓ264] 

77 

ΑΜΦΙΣΣΑ 

[265] Λιδωρίκι[266] 

78 

ΔΙΣΤΟΜΟ 

[267] 

79 

ΧΙΟΣ 

[271] Καρδάμυλα[272] Βολισσός[274] 

80 

ΣΑΜΟΣ 

[273] 

81 

ΕΥΔΗΛΟΣ 

[275] ** 

82 

ΣΥΡΟΣ 

[281] Τήνος[283] Κέα[288] 

84 

ΑΝΔΡΟΣ 

[282] 

ΠΑΡΟΣ 

[284] Μήλος[287] 

85 

ΝΑΞΟΣ 

[285] 

86 

ΘΗΡΑ 

[286] 

87 

ΜΥΚΟΝΟΣ 

[289] 

88 

ΛΑΓΟΝΗΣΙ 

[2911 __ 

89 

ΛΑΥΡΙΟ 

[292] 

90 

ΡΑΦΗΝΑ 

[294] Ραφήνα(Εθνικής Αντιστάσεως) 

91 

ΝΕΑ ΜΑΚΡΗ 

[294] Τύμβος, Γραμματικό, Κάτω Σούλι, Μαραθώνας 
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92 

ΑΡΤΕΜΙΣ 

1??41 

Νότια Άρτεμις 

93 

ΑΦΙΔΝΕΣ 

1295] 

Αυλώνας, Καττανδρίτι, Κάλαμος, Βαρνάβας, 



Μαλακάσα, Μετόχι 

94 

ΝΕΑ ΠΑΛΑΤΙΑ 

[295] 

Χαλκούτσι, Άγ.Απόστολοι, Μήλεσι 

95 

ΜΕΓΑΡΑ 

[296] 

Αγία Σωτήρα[293] 

96 

ΑΙΓΙΝΑ 

[297] 

Πόρος[298] 

97 

ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ 

[299] 

ί 98 

ΕΡΜΟΥ 

[31] 

99 

ΑΠΟΣΤ. ΠΑΥΛΟΣ 

[31] . . ί 

100 

ΧΑΡΙΛΑΟΥ 

[31] 

Πανόραμα, Χορτιάτης, Εξοχή 1 

101 

ΒΥΖΑΝΤΙΟ 

[31]... ! 

102 

ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ 

[31] 

Φοίνικας, Θέρμη - Βασιλικά[3961 

103 

ΠΛΑΤ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

[31]_ ί 

ί 104 

ΝΕΑ ΒΑΡΝΑ 

[31] 

Πεύκα, Φίλυρο 

:105 

ΠΑΥΛΟΣ ΜΕΛΑΣ 

[31] 

106 

ΝΕΑ ΕΥΚΑΡΠΙΑ 

[31] 

Ωραιόκαστρο 

107 

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ 

[31] 

Αγχίαλος, ΑγΑθανάσιος, Πρόχωμα, Ν.Μεσημβρία. 



Γέφυρα, Ανατολικό, Βαθύλακκος, Χαλάστρα, Σίνδος 



- Χαλκπδώνα[391] 

:ιοβ 

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ 

[31] 

Διαβατά, Μεσαίο, Νεοχωρούδα, Καλοχώοι 

109 

ΡΟΣΤΑΙΝ 

[31] 

110 

ΤΟΥΜΠΑ 

[31] 

111 

ΣΕΡΡΕΣ 

[321] 

112 

ΝΙΓΡΙΤΑ 

[322] Νέα Ζίχνη[324] 

113 

ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟ 

[323] 

Ηράκλεια[325] Ροδόττολη[327] 

114 

ΒΕΡΟΙΑ 

[331] 

115 

ΝΑΟΥΣΑ 

1332] 

Αλεξάνδρεια[333] 

116 

ΚΙΛΚΙΣ 

[3411 

Πολύκαστρο[343] 

117 

ΚΑΤΕΡΙΝΗ 

1351) 


118 

ΠΛΑΚΑ 

13®2] 

Αιγίνιο[353] 

119 

ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ 

[371] 

Αρναία[372] 

120 

ΝΕΑ ΜΟΥΔΑΝΙΑ 

1373] 


121 

ΚΑΣΣΑΝΡΕΙΑ 

[374] 


122 

ΝΙΚΗΤΑΣ 

[375] 

Στρατώνι[376] Ιερισσός[377] 

123 

ΕΔΕΣΣΑ 

[381] 

Αριδαία[384] 

(124 

ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ 

[382] 


1125 

ΦΛΩΡΙΝΑ 

[385] 

Αμύνταιο[386] 

126 

ΠΕΡΑΙΑ 

Ι?92] 


127 

ΛΑΓΚΑΔΑΣ 

[394] 

Σοχός[395] 

128 

ΑΣΠΡΟΒΑΛΤΑ 

}|397] 

Λαγκαδίκια[393] 

129 

ΝΕΑ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΑ 

[399] 


130 

ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ 

[41] 

Αγ.Σοφία, Γυρτώνη, Φαλάνη, Γιάννουλπ, 

ί 

| Μ.Μοναστήριο, Σωτήριο, Κιλελέρ, Μοσχοχώρι, 

| 


Αγ.Ανάργυροι, Κυττάρισσος, Δοξαράς, Ζάττττειο, 



Ν.Καρυές, Κοιλάδα, Μάνδρα, Τερψιθέα, Νίκαια, 



Μέλια, Χάλκη, Πλατύκαμττος, Μαυροβούνι, Ελευθέριο 



__-.Τύρναβος[492]. 

131 

ΑΚΑΔΗΜΙΑ 

[41] 

Ομορφοχώρι, Χαρά - Αγιά[494] Μακρυχώρι[495] 

132 

ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ 

[41] 

Αβέρωφ - Φάρσαλα[491] 

133 

ΙΩΛΚΟΣ 

14211 

Αλμυρός[422] Καλά Νερά[423] 8ελεστίνο[425] 

134 

ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ 

[421] 

ΒΙΠΕ Βόλου, Ν.Παγασές - Ζαγορά[426] 
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“1 

ι 


Σκιάθος[427] - [428] * Ν Αγχίαλος, Άνω Λεχώνια, 


Κανάλια, Αγριά, Δράκεια, Πορταριά 

135|ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ ! 

1421]...; 

136| ΣΚΟΠΕΛΟΣ 1 

[424]._. ; 

137! 

ΤΡΙΚΑΛΑ 

[431] Φαρκαδόνα[433] 

138 

ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ 

[432] Πύλη[434] 

139 

ΚΑΡΔΙΤΣΑ 

[441] Σο<ράδες[443] Παλαμάς[444] Μουζάκι[445] 

140: 

ΚΟΖΑΝΗ 

[461] Σέρβια[464] Σιάηστα[465] Νεάπολη[468] 

141! 

ΠΡΕΒΕΝΑ 

[462] 

142 

ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑ 

1463] . ... ...; 

143 

ΚΑΣΤΟΡΙΑ 

[467] 

144 

ΕΛΑΣΣΟΝΑ 

[493] 

145 

ΦΙΛΙΠΠΟΣ 

[51] Ν.Καρβάλη, Αμισιανά, Αμυγδαλεώνας, Κρηνίδες, 



Ζυγός, Ποντολίβαδο - Χρυσούπολη[591] 

146! 

ΠΕΡΓΑΜΟΣ 

[51] Π.Τσιφλίκι - Ελευθερούττολη[592] 



Ν.Πέραμος[594] 

147 

ΔΡΑΜΑ 

[521] Προσοτσάνη[522] Κ.Νευροκότη[523] 


Παρανέστι[524] 

148 

ΚΟΜΟΤΗΝΗ 

[531] Σάπες[532] Ξυλαγανή[533] Ιασμος[534] 



Ν.Καλλίστη[535] 

149 

ΞΑΝΘΗ 

[541] Σταυρούττολπ[542] Εχίνος[544] 

150 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ 

[551] Φέρες[555] 

151 

ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ 

[552] Κυττρίνος[556] 

152 

153 

ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ 

[553] Σου<ρλί[554] 

ΛΙΜΕΝΑΡΙΑ 

[593]......._.; 

1154 

ΣΚΑΓΙΟΠΟΥΛΕΙΟ 

[61] Λεύκα, Θέα-Καλλιθέα 

(155 

ΚΩΝ/ΠΟΛΕΩΣ 

[ 61 ] Βούντενπ 

1156 

ΠΕΛΟΠΑΣ 

[61] Βραχναίικα, Εγλυκάδα, ΒΙΠΕ Πάτρας 



- Κάτω Αχαία[693] Χαλανδρίτσα[694] 

157 

ΡΙΟ 

[61] Αραχωβίτικα, Αργυρά, Καστρίτσι ! 

158 

ΠΥΡΓΟΣ 

[6211 Ανδρίτσαινα[626] ! 

159 

ΑΜΑΛΙΑΔΑ 

[622] 

160 

ΛΕΧΑΙΝΑ 

[623] 

161 

ΑΡΧΑΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑ 

[624] Κρέστενα[625] 

162 

ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ 

[631] Αιτωλικό[632] Ματαράγκα[635] 

163 

ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ 

[634] 

164 

ΑΓΡΙΝΙΟ 

[641] Θέρμο[644] Ν.Χαλκιόττουλο[647] 

165 

ΦΥΤΕΙΕΣ 

[646] Αμ<ριλοχία[642] Βόνιτσα[643] 

166 

ΛΕΥΚΑΔΑ 

[645] 

167 

ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟΣ 

[651] Πεδινή, Μολυβάδια, Ελεούσα, Ροδοτόπι, 



Γραμμένο, Χάνι Λεύκας, Χουλιαράδες, Κουτσελιό, 



Δροσοχώρι, Δωδώνη, Τύρια, Ελληνικό 



- Καρυές[653] Πέρδικα[654] Κόνιτσα[655] 



Ταμπούρια[656] Δελβινάκι[657] Ζίτσα[658] 



Καλέντζι[659] 

168 

28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 

[651] Πέραμα 

169 

ΚΕΡΚΥΡΑ 

[661]. . 

170 

ΛΕΥΚΙΜΜΗ 

[662] 

171 

ΣΚΡΙΠΕΡΟ 

[663] 

172 

ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ 

[665] Φιλιάτες[664] Παραμυθιά[666] 

1173 

ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ 

,16711.. . _ ..: 
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174 ΣΑΜΗ 

[674]. 

1175 ΑΡΤΑ 

[681] Βουλγαρέλι[685] 

176 

ΠΡΕΒΕΖΑ 

[682] Φιλιτπτιάδα[683] Καναλλάκι[6841 

177 

ΑΙΓΙΟ 

[691] Ακράτα[696] 

178 

ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ 

[692] ! 

179 

ΖΑΚΥΝΘΟΣ 

[695]... ! 

180 

ΤΡΙΠΟΛΗ 

[71] Άστρος[755] Λεωνίδιο[7δ7] Καστρί[792] ! 



Βυτίνα[795] Λεβίδι[796] Τρόπαια[797] ί 

181 

ΚΑΛΑΜΑΤΑ 

[721] Μελιγαλάς[724] 1 

182 

ΜΕΣΣΗΝΗ 

[722] Πύλος[723] Κορώνη[725] 

183 

ΣΠΑΡΤΗ 

[731] Μολάοι[732] Νεάπολη Βοίων[734] 1 

184 

ΓΎΘΕΙΟ 

[733] Σκάλα[735] 

185 

ΚΟΡΙΝΘΟΣ 

[741] Νεμέα[746] Καλλιάνοι[747] 

1186 

ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟ 

[743] Κιάτο[742] 

187 

ΛΟΥΤΡΑΚΙ 

[744] * Σχίνος, Περαχώρα 

188 

ΑΡΓΟΣ 

[751] 

■189 

ΝΑΥΠΛΙΟ 

[752] Λυγουριό[753] 

! 190 

ΚΡΑΝΙΔΙ 

[754] 

191 

192 

ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ 

[761] Γαργαλιάνοι[763] Κοπανάκι[765] 

ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ 

[791] 

193 

ΘΕΡΙΣΣΟΣ 

[81] Αγ.Πελαγία, Άγ.Μύρωνας, Γάζι, Κρούσωνας, ί 



Προφ.Ηλίας, Πανεπιστήμιο, Ροδιά, Τυλισσός, Φόδελε, ! 

•194 


Βενεράτο, Κάτω Ασίτες, Άγ.Σύλλας, Γωνιές, Κορφές ί 

ΚΝΩΣΣΟΣ 

[81] Φορτέτσα 

195 

ΑΡΙΑΔΝΗ 

[81] Σκαλάνι, Ένωση Πεζών, Επάνω Αρχάνες, 1 



Χάνι Κόκκινη, Επισκοπή, Ελαία, Αμνησσός 

196 

ΤΖΑΝΑΚΑΚΗ 

[821] Κουνουπιδιανά, Παζινός, Χωραφάκια, Σούδα, Γαλατάς 



Μάλεμε - Βάμος[825] 

197 

ΚΥΔΩΝΑΣ 

[821] Άγ.Μαρίνα, Αλικιανός, Μόδι, Κοντόπουλα, Λάκκοι 



Κίσσαμος[822] Κάντανος[823] Κολυμπάρι[824] 

; 198 

ΡΕΘΥΜΝΟ 

[831] Σπήλι[832] Αμάρι[833] Πέραμα[834] 

1199 

ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

[841] Τζερμιάδες[844] 

200 

ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ 

,ί?42]....._ . 

201 

ΣΗΤΕΙΑ 

[843] 

202 

ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙ 

[891] Πύργος Μονοφατσίου[893] Άνω Βιαννός[895] 

203 

ΜΟΙΡΕΣ 

[892] Αγ.Βαρβάρα[8941 

204 

ΛΙΜΗΝ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 

[897] 


Παρατήρηση : 

{*) Οι Χαρακτηριστικοί Αριθμοί Κλήσεων (ΧΑΚ) 229, 428, 744, έχουν δημιουργηθεί για 
αριθμοδοτικούς λόγους με αντίστοιχα σημεία χρέωσης εκείνα των (ΧΑΚ) 221,421,741. 
(**) Κομβική Περιοχή Αγίου Κηρόκου. 


ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ 
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ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ 

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΕΙΕΧ 223211 ΥΡΕΤ ΟΡ * ΡΑΧ 52 21 004 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΗΗρ: \λ/\λ/\λ/.θϊ. 9 γ 

Θ-ΙΉ3Μ: \Λ/6ΐ3ΙΤ135ΐθΓ @ θί.ς)Γ 


ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ 


ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 


ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ 


Σολωμού 51 


ΠΩΛΗΣΗΣ Φ.Ε.Κ. 


Πληροφορίες δημοσιευμάτων Α.Ε. - Ε.Π.Ε. 

5225 761 - 5230 841 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - Βασ. Όλγας 227 - Τ.Κ. 54100 

(031)423 956 

Πληροφορίες δημοσιευμάτων λοιπών Φ.Ε.Κ. 

5225 713- 5249 547 

ΠΕΙΡΑΙΑΣ - Γούναρη και Εθν. Αντίστασης 




Τ.Κ. 185 31 

4135 228 

Πώληση Φ.Ε.Κ. 

5239 762 

ΠΑΤΡΑ - Κορίνθου 327 - Τ.Κ. 262 23 (061) 638 109 -110 

Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ. 

5248 141 

ΙΩΑΝΝΙΝΑ - Διοικητήριο Τ.Κ. 450 44 

(0651) 87215 

Βιβλιοθήκη παλαιών Φ.Ε.Κ. 

5248 188 

ΚΟΜΟΤΗΝΗ - Δημοκρατίας 1 Τ.Κ. 691 00 

(0531) 22 858 

Οδηγίες για δημοσιεύματα Α.Ε. - Ε.Π.Ε. 

5248 785 

ΛΑΡΙΣΑ - Διοικητήριο Τ.Κ. 411 10 

(041) 597449 

Εγγραφή Συνδρομητών Φ.Ε.Κ. και 


ΚΕΡΚΥΡΑ -Σαμαρά 13Τ.Κ. 491 00 (0661) 89 127/89 120 

αποστολή Φ.Ε.Κ. 

5248 320 

ΗΡΑΚΛΕΙΟ - Πλ. Ελευθερίας 1, Τ.Κ. 71110 

ΛΕΣΒΟΣ - Πλ. Κωνσταντινουπόλεως 

(081) 396 223 



Τ.Κ. 811 00 Μυτιλήνη (0251) 46 888/47 533 


ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΦΥΛΛΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 

Σε έντυπη μορφή 




• Για τα ΦΕΚ από 1 μέχρι 24 σελίδες 300 δρχ. (0,88 θυτο) 



• Για τα ΦΕΚ από 24 σελίδες και πάνω η τιμή πώλησης κάθε φύλλου (δσέλιδου ή μέρους αυτού) προσαυξάνεται κατά 100 δρχ. 

ανά δσέλιδο ή μέρος αυτού. 

Σε μορφή Οϋ: 




Τεύχος 


ΔΡΧ. 

Ευπο 

Α' 


60.000 

176,08 

Β' 


70.000 

205,43 

Δ' 


50.000 

146,74 

Α.Ε. - Ε.Π.Ε. (μηνιαίο) 


20.000 

58,69 

Α', Β', Δ' (τριμηνιαίο) 


30.000 

88,04 


Η τιμή των ΟΩε παρελθόντων ετών προσαυξάνεται κατά 2.000 δρχ. (5,87 βυΐΌ) ανά έτος παλαιότητας. 
Η τιμή διάθεσης φωτοαντιγράφων ΦΕΚ 50 δρχ. (0,15 βυτο) ανά σελίδα 


ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ Φ.Ε.Κ. 


Σε έντυπη μορφή 


Από το ΙπΙβτηβΙ 


Τεύχος 


Κ.Α.Ε. Προϋπολογισμού 
2531 


Κ.Α.Ε. εσόδου 
υπέρ ΤΑΠΕΤ3512 


Κ.Α.Ε. Προϋπολογισμού 
2531 


Κ.Α.Ε. εσόδου 
υπέρ ΤΑΠΕΤ 3512 



δρχ- 

ΘΙΙΓΌ 

δρχ- 

θυιΌ 

δρχ- 

ΘΙΙΓΟ 

δρχ- 

ΘΙΙΓΟ 

Α' (Νόμοι, Π.Δ., Συμβάσεις κ.τ.λ.) 

70.000 

205,43 

3.500 

10,27 

60.000 

176,08 

3.000 

8,80 

Β' (Υπουργικές αποφάσεις κ.τ.λ.) 

100.000 

293,47 

5.000 

14,67 

70.000 

205,43 

3.500 

10,27 

Γ' (Διορισμοί, απολύσεις κ.λπ. Δημ. Υπαλλήλων) 

20.000 

58,69 

1.000 

2,93 

ΔΩΡΕΑΝ 

- 

- 

Δ' (Απαλλοτριώσεις, πολεοδομία κ.τ.λ.) 

100.000 

293,47 

5.000 

14,67 

50.000 

146,74 

2.500 

7,34 

Αναπτυξιακών Πράξεων (Τ.Α.Π.Σ.) 

50.000 

146,74 

2.500 

7,34 

30.000 

88,04 

1.500 

4,40 

Ν.Π.Δ.Δ. (Διορισμοί κ.λπ. προσωπικού Ν.Π.Δ.Δ.) 

20.000 

58,69 

1.000 

2,93 

ΔΩΡΕΑΝ 

- 

- 

Παράρτημα (Προκηρύξεις θέσεων ΔΕΠ κ.τ.λ.) 

10.000 

29,35 

500 

1,47 

ΔΩΡΕΑΝ 

- 

- 

Δελτίο Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (Δ.Ε.Β.Ι.) 

20.000 

58,69 

1.000 

2,93 

10.000 

29,35 

500 

1,47 

Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου (Α.Ε.Δ.) 

ΔΩΡΕΑΝ 

- 

- 

ΔΩΡΕΑΝ 

- 

- 

Προκηρύξεων Α.Σ.Ε. Π. 

30.000 

88,04 

1.500 

4,40 

10.000 

29,35 

500 

1,47 

Ανωνύμων Εταιρειών & Ε.Π.Ε. 

700.000 

2.054,29 

35.000 

102,71 

200.000 

586,94 

10.000 

29,35 

Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων (Δ.Δ.Σ.) 

70.000 

205,43 

3.500 

10,27 

30.000 

88,04 

1.500 

4,40 


Το κόστος για την ηλεκτρονική μορφή πρόσβασης σε προηγούμενα έτη προσαυξάνεται κατά 2.000 δρχ. (5,87 θυτο) ανά έτος παλαιότητας. 


' Οι συνδρομές του εσωτερικού προπληρώνονται στις ΔΟΥ που δίνουν αποδεικτικό είσπραξης (διπλότυπο) το οποίο με τη 
φροντίδα του ενδιαφερομένου πρέπει να στέλνεται στην Υπηρεσία του Εθνικού Τυπογραφείου. 

' Η πληρωμή του υπέρ ΤΑΠΕΤ ποσοστού που αντιστοιχεί σε συνδρομές, εισπράττεται και από τις ΔΟΥ. 

' Οι συνδρομητές του εξωτερικού έχουν τη δυνατότητα λήψης των δημοσιευμάτων μέσω ίπΙΟΓηοί, με την καταβολή των 
αντίστοιχων ποσών συνδρομής και ΤΑΠΕΤ. 

' Οι Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις, οι Δήμοι, οι Κοινότητες ως και οι επιχειρήσεις αυτών πληρώνουν το μισό χρηματικό ποσό της 
συνδρομής και ολόκληρο το ποσό υπέρ του ΤΑΠΕΤ. 

' Η συνδρομή ισχύει για ένα χρόνο, που αρχίζει την 1η Ιανουάριου και λήγει την 31 η Δεκεμβρίου του ίδιου χρόνου. 

Δεν εγγράφονται συνδρομητές για μικρότερο χρονικό διάστημα. 

1 Η εγγραφή ή ανανέωση της συνδρομής πραγματοποιείται το αργότερο μέχρι τον Μάρτιο κάθε έτους. 

' Αντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές επιταγές και χρηματικά γραμμάτια δεν γίνονται δεκτά. 


Οι υπηρεσίες εξυπηρέτησης των πολιτών λειτουργούν καθημερινά από 08.00' έως 13.00' 


ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ 


























